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Se la maggior parte degli hobbisti ci chiede di pre- 
sentare dei progetti semplici ed economici, motti 
sono invece i tecnici che ci chiedono progetti com- 
plessi ed in particolare dei validi strumenti di mi- 
sura- perchè, come noto, il costo di un kit è deci 
samente inferiore a quello di uno strumento com- 
merciale. 

Se in passato presentando un preciso induttanzi- 
metro digitale in grado di leggere da un minimo dì 
0,01 microhenry fino ad un massimo di 20 mil- 
li henry, abbiamo accontentato tutti coloro che la- 
vorano in atta frequenza, non possiamo dire al- 
trettanto per coloro che lavorano invece in bassa 
frequenza; a costoro infatti serve uno strumento in 
grado di leggere dei valori d'induttanza anche di 
100 henry per misurare le grosse bobine utilizza- 
te nei filtri cross-over ed anche per stabilire il to- 
ro esatto valore d'impedenza espresso in ohm. 

Lo strumento che ora vi presentiamo è in grado di 
misurare valori d'induttanza fino ad un massimo 
di 99,9 henry e valori d'impedenza fino ad un mas- 
simo di 999 kiloohm 

Questo strumento non solo rende possibile legge* 
re il valore XL o Z di una induttanza, ma anche il 
valore ohmico di una resistenza ed inoltre il va- 



lore XC e la capacità in nanofarad e microfarad 
di un qualsiasi condensatore 

In pratica con questo strumento è possibile misu- 
rare: 

• [induttanza e la reattanza di una bobina 

- la capacità e la reattanza di un condensatore 

- gli ohm di una induttanza o di una resistenza 

- l'impedenza di un altoparlante 

- 1 impedenza di un trasformatore d'uscita Hi-Fi 

- l'impedenza dei cavi per altoparlanti 

- la capacità parassita dei cavi schermati 

• Il Q e il Cos/fi di una bobina 

Detto questo possiamo subito passare alla descri- 
zione dello schema a blocchi riportato in fig.l per 
spiegarvi come procedere per misurare gli ohm di 
una resistenza, la capacità di un condensatore, 
l'induttanza e l impedenza di una bobina, di un 
trasformatore d'uscita o di un altoparlante. 





RE gli ohm 



Per conoscere il valore ohmico di una resistenza 
è necessario farla attraversare da una corrente co- 
stante, poi leggere la tensione presente ai suoi 
capi, tensione che risulterà proporzionale al suo va- 



lore ohmico. Questa tensione viene poi trasferita 
su un voltmetro digitale che farà apparire sui di- 
splay un numero corrispondente agli ohm. 

Per realizzare un generatore di corrente costan- 
te si utilizza lo schema riportato in fig.1 composto 
da un operazionale e da un transistor. 
Per prelevare da questo circuito una ben definita 
corrente è necessario collegare al piedino non in- 
vertente (contrassegnato +) dell'operazionale una 
tensione di riferimento, che nel nostro circuito ri- 
sulta di 5 volt. 

Poiché sulle resistenze che applicheremo tramite 
il commutatore S1/A sull'opposto piedino inver- 
tente (contrassegnato -) viene applicata una ten- 
sione stabilizzata di 15 volt, per conoscere la cor- 
rente costante che preleveremo da questo circui- 
to potremo usare la seguente formula: 

corrente in amper = (15 - 5) : R 

15 = è il valore di tensione in volt che applichere- 
mo sulle resistenze tramite il commutatore S1/A. 



5 = è il valore della tensione di riferimento in volt 
applicato sul piedino non invertente. 

R = è il valore ohmico della resistenza che sele- 
zioneremo con il commutatore rotativo S1/A, 

Poiché tramite il commutatore S1/A possiamo se- 
lezionare questi cinque diversi valori ohmici: 

100 ohm 

1.000 ohm 

10.000 ohm 

100.000 ohm 

1 000.000 ohm 

potremo disporre di queste cinque correnti: 

0,1 amper con 100 ohm 

0,01 amper con 1.000 ohm 

0,001 amper con 10.000 ohm 

0,0001 amper con 100.000 ohm 

0,00001 amper con 1 megaohm 




Uno strumento di misura vettoriale che permette di misurare qualsiasi 
valore di induttanze da 10 rnicrohenry fino a 100 henry, la loro impe- 
denza da 0,1 ohm fino a 100 kiloohm, la capacità di un condensatore da 
100 picofarad fino a 100 microfarad ed anche il valore ohmico di una 
qualsiasi resistenza da 0,01 ohm a 100 kiloohm. 
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Fig.1 Schema del generatore di corrente costante utilizzato per 
A A misurare il valore ohmico sconosciuto di una resistenza. 
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IC2 + IC3 



Quindi, applicando sui morsetti di misura una re- 
sistenza di valore sconosciuto (vedi RX), questa 
ci fornirà un valore di tensione proporzionale al suo 
valore ohmico ed al valore di corrente applicato 
ai suoi capi, come ci conferma la nota Legge di 
Ohm: 

Volt = Ohm x Amper 

Ammesso che il valore RX risulti di 6.800 ohm, ap- 
plicando ai suoi capi le correnti a nostra disposi- 
zione, in via teorica si dovrebbero ottenere questi 
valori di tensione: 

6.800 x 0,1 amper = 680 volt 

6.800 x 0,01 amper.. = 68 volt 

6.800 x 0,001 amper = 6,8 volt 

6.800 x 0,0001 amper.....= 0,68 volt 
6.800 x 0,00001 amper...= 0,068 volt 

Poiché è praticamente impossibile che ai capi del- 
la resistenza RX risulti presente un valore di ten- 
sione superiore a quello di alimentazione e consi- 
derando anche che il nostro voltmetro digitale non 
accetta sul suo ingresso tensioni maggiori di 1 
volt, per poter leggere una resistenza da 6.800 
ohm potremo utilizzare la sola corrente di 0,0001 
ed eventualmente quella di 0,00001 amper 

Per agevolarvi nell'uso dello strumento, vi indi- 
chiamo i massimi valori ohmici che è possibile 
leggere sulle cinque portate: 



1° 

3° 
4° 

5° 



portata 
portata 
portata 

portata 
portata 



9,99 ohm 
99,9 ohm 
999 ohm 
9,99 kiloohm 

99,9 kiloohm 




Con questo strumento è quindi possibile misurare 
qualsiasi resistenza partendo da un valore minimo 
di 0,10 ohm fino ad arrivare ad un valore massimo 
di 100.000 ohm. 

Un secondo commutatore, che nello schema elet- 
trico di fig.7 abbiamo siglato S2/B, provvede a spo- 
stare la virgola decimale sui tre display del volt- 
metro digitale ad ogni cambio di portata. 

PER MISURARE il valore Z di una bobina 

Per misurare l'impedenza espressa in ohm, vale 
a dire il valore Z di una qualsiasi induttanza, è ne- 
cessario utilizzare una tensione alternata dì 1 volt 
RMS con una frequenza ben definita. 

Poiché il nostro strumento misura sia la Z che la 



XL e sono molti coloro che confondono il valore di 
una impedenza Z espresso in ohm con il valore 
della reattanza XL sempre espresso in ohm, spie- 
ghiamo qui la differenza che esiste tra Z e XL. 

La reattanza induttiva XL indica quale resisten- 
za offre una induttanza o bobina al passaggio di u- 
na corrente alternata. 

Questa reattanza è direttamente proporzionale al- 
la frequenza, quindi più aumenta la frequenza più 
aumenta il valore ohmico XL. 

Per ricavare il valore XL si usa questa formula: 

XL in ohm = 6,28 x Hz x Henry 

Per ricavare il valore XL di bobine che hanno un 
valore d'induttanza espresso in mìllihenry convie- 
ne usare questa seconda formula: 

XL in ohm = 6,28 x Kilohertz x mìllihenry 

Nota = I Kilohertz corrispondono al valore della 
frequenza applicata ai capi della bobina. 

L'impedenza Z, anche questa espressa in ohm, si 
ricava invece con la formula: 



Z in ohm = V (XL x XL) + (RxR) 

Il valore R riportato nella formula indica gli ohm re- 
sistivi che presenta il filo utilizzato per avvolgere 
la bobina. 

Se prendiamo un altoparlante con sopra riportata 
la scritta "impedenza 8 ohm" e rileviamo con un 
tester il suo valore ohmico leggeremo circa 5 
ohm, ma se colleghiamo i suoi terminali al nostro 
strumento leggeremo Z = 8 ohm. 

Conoscendo il valore di Z e la R di questo alto- 
parlante potremo ricavare it valore della reattanza 
XL utilizzando questa formula: 



XL in ohm = \ (Z x Z) - (R x R) 

quindi otterremo un valore XL pari a: 
V (8 x 8) - (5 x 5) = 6,244 ohm XL 



Tenete presente che il valore della reattanza è 
sempre minore al valore dell'impedenza. 
Se il valore della resistenza ohmica del filo è mol- 
to bassa, non riesce ad influenzare il valore della 
reattanza XL. 

Poiché in passato molti ci hanno chiesto come ri- 
cavare il fattore di merito indicato con la lettera Q 
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Fig.2 Schema a blocchi del Misuratore 
di R-L-Z-C. Nello schema elettrico ripro- 
dotto in fig.7 tutti questi blocchi sono 
racchiusi in un riquadro colorato. 
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oppure il cos/fj di una bobina, riportiamo le due for- 
mule richieste: 

fattore di merito Q = XL : R 

Cos/fi = R : Z 

Ritornando al nostro progetto, per spiegarvi come 
sia possibile far apparire sui display di questo stru- 
mento il valore Z in ohm di una bobina dobbiamo 
prendere in considerazione la fig.3, dove sono pre- 
senti due resistenze collegate in serie (vedi RI da 
100 ohm e R2 da 82 ohm) alimentate da una ten- 
sione continua Vcc di 1 volt. 

Se misuriamo con un voltmetro la tensione pre- 
sente ai capi della resistenza R1 da 100 ohm, leg- 
geremo un valore che potremo ricavare con que- 
sta semplice formula: 

volt su R1 = [Vcc : (R1+R2)] x R1 



Vcc - è il valore dei volt che applicheremo ai due 
capi delle resistenze R1-R2. 

Poiché la Vcc è di 1 volt, ai capi della R1 ci ritro- 
veremo una tensione di: 

[1 : (100+82)] x 100 = 0,55 volt 

Se misuriamo la tensione presente ai capi della re- 
sistenza R2 da 82 ohm, leggeremo un valore di: 

volt su R2 = [Vcc : (R1+R2)] x R2 

quindi ai capi della R2 avremo: 
[1 : (100+82)] x 82 = 0,45 volt 



Nota = I numeri utilizzati nelle due precedenti o- 

perazioni sono stati arrotondati. 

Se ora sostituiamo la resistenza R2 con una bo- 
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Fig.3 Applicando una tensione di 1 volt CC 
su due resistenze poste in serie, ai loro ca- 
pi verrà rilevato un valore di tensione che 
risulterà proporzionale al loro valore ohmi- 
co (leggere testo). 
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Fig.4 Sostituendo la resistenza R2 con una 
impedenza, per poter leggere un valore di 
tensione proporzionale alla sua impedenza 
Z è necessario utilizzare una tensione al- 
ternata di 1 Volt 1 KHz. 
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Fig.5 Per misurare il valore di un conden- 
satore in picofarad-nanofarad-microfarad 
occorre sempre utilizzare una tensione al- 
ternata di 1 Volt 1 KHz, quindi leggere qua- 
le tensione è presente ai suoi capi. 



bina che presenta una Z di 82 ohm (vedi fig.4), e 
alimentiamo R1-Z con una tensione alternata di 
1volt RMS, quindi misuriamo con un voltmetro in 
alternata la tensione presente ai capi della resi- 
stenza RI, leggeremo nuovamente un valore di 
tensione di 0,55 volt e ai capi della bobina Z un 
valore di tensione di 0,45 volt. 

I valori di tensione letti ai capi della R1 e della bo- 
bina Z verranno raddrizzati in modo da ricavare u- 
na tensione continua. 

Lo stadio siglato 1C7/C-IC7/D (vedi fig.2) raddriz- 
zerà la tensione presente ai capi della bobina e lo 
stadio siglato IC7/A-IC7/B la tensione presente ai 
capi della resistenza R1 . 

Le due tensioni raddrizzate verranno applicate su- 
gli ingressi di un divisore analogico (vedi IC15- 
IC16), che provvederà a dividere i volt presenti ai 
capi della bobina per ì volt presenti ai capi della 
resistenza R1. 

Dividendo 0,45 per 0,55 otterremo un valore di: 

0,45 : 0,55 = 0,81818 

A questo punto basta applicare il risultato di que- 
sta divisione in un voltmetro digitale, poi sposta- 
re la virgola in modo da leggere 81,8 che corri- 
spondono al valore Z della bobina. 

Nota = La piccola differenza che si rileva con il cal- 
colo matematico deriva dal fatto che, per comodità, 
i numeri sono stati arrotondati. 

Per poter leggere qualsiasi valore d'impedenza Z 
partendo da un minimo di 0,1 ohm fino ad arriva- 
re ad un massimo di 999.000 ohm, occorre solo 
ruotare il commutatore S2/A. 

Per agevolarvi nell'uso dello strumento vi indichia- 
mo il massimo valore di Z che è possibile legge- 
re sulle cinque portate: 



1° portata 
2° portata 
3° portata 
4° portata 



99,9 ohm 
999 ohm 

9,99 kiloohm 



i 99,9 kiloohm 
5° portata = 999 kiloohm 







Il commutatore S2/B presente nello schema elet- 
trico provvederà, per ogni cambio di portata, a spo- 
stare la virgola decimale sui tre display del volt- 
metro digitale. 

Nota = Nelle impedenze avvolte su un nucleo fer- 
romagnetico è possibile rilevare un errore +/- di 



un 10% in funzione delle caratteristiche dei lamie- 
rini e della corrente che faremo scorrere nel loro 
avvolgimento, 

PER MISURARE i millihenry di una bobina 

Anche per misurare il valore L dell'induttanza di 
una bobina espressa in millihenry o henry di una 
bobina è necessario utilizzare una tensione al- 
ternata di 1 volt RMS con una frequenza fissa di 
1 kilohertz. 

Anche se sui display dello strumento leggeremo di- 
rettamente il valore in miNihenry o in henry, ri- 
portiamo ugualmente le formule utili per ricavarli: 



millihenry = Z in ohm : (6,28 x kilohertz) 

henry = Z in ohm : (6.280 x kilohertz) 

Se ai capi di R1 e della bobina (vedi fig.4) appli- 
chiamo una tensione di 1 volt e una frequenza di 
1 KHz e se la bobina collegata per la misura ha u- 
na Z di 82 ohm, ai suoi capi leggeremo sempre u- 
na tensione dì 0,45 volt e ai capi della R1 una ten- 
sione di 0,55 volt. 

I valori di tensione letti ai capi della R1 e della bo- 
bina Z, verranno raddrizzati in modo da ricavare u- 
na tensione continua. 

Lo stadio siglato IC7/C-IC7/D raddrizzerà la ten- 
sione presente ai capi della bobina e lo stadio si- 
glato IC7/A-IC7/B la tensione presente ai capi del- 
la resistenza R1 (vedi fig,2). 

Le due tensioni raddrizzate verranno applicate su- 
gli ingressi di un divisore analogico (vedi IC15- 
IC16), che provvedere a dividere i volt presenti ai 
capi della bobina per i volt presenti ai capi della 
resistenza R1. 

Dividendo 0,45 per 0,55 otterremo un valore di: 

0,45: 0,55 = 0,81818 

Poiché una bobina con una Z di 82 ohm ha un va- 
lore di 13 millihenry come ci conferma la formula: 

millihenry = Z in ohm : (6,28 x kilohertz) 

82 : (6,28 x 1)= 13 millihenry 

il numero 0,81818 verrà moltiplicato dallo stadio 
composto da IC1/B per 1,59 e, in questo modo, ot- 
terremo: 

0,81818 x 1,59 = 1,3 

A questo punto basta applicare il risultato di que- 
sta divisione in un voltmetro digitale, poi sposta- 



re la virgola in modo da leggere 13 millihenry. 

Per agevolarvi nell'uso dello strumento vi indichia- 
mo il massimo valore in millihenry o henry che è 
possibile leggere suite cinque portate: 



1° portata 
2° portata 

3° portata 

4° portata 
5° portata 



9,99 millihenry 




99,9 millihenry 




999 millihenry 




9,99 henry 




99,9 henry 






Il commutatore S2/B presente nello schema elet- 
trico di figJ provvederà, per ogni cambio di porta- 
ta, a spostare la virgola decimale sui tre display 
presenti nel voltmetro digitale. 



PER MISURARE una CAPACITÀ 



Questo strumento permette anche di misurare la 
capacità di un qualsiasi condensatore da un mini- 
mo di 0,1 nanofarad (100 pF) fino ad un massimo 
di 100 microfarad. 

Per misurare la capacità di un condensatore e- 
spressa in picofarad-nanofarad-microfarad ci 
serve sempre una tensione alternata con una fre- 
quenza ben definita e 3 a questo scopo, useremo 
lo schema di fig.5 composto dalla resistenza R1 e 
dal condensatore XC alimentato con una tensione 
alternata di 1 volt RMS e con una frequenza di 
1 KHz. 

Se misuriamo con un voltmetro in alternata la ten- 
sione presente ai capi del condensatore, conosce- 
remo il valore della sua reattanza capacitiva indi- 
cata XC, che potremo anche calcolare con questa 
formula: 



XC in ohm = 159.000 : (KHz x nanofarad) 

Quindi un condensatore da 390 nanofarad pre- 
senterà, ad una frequenza di 1 KHz, una XC di: 



.000 : (390 x 1) = 407,69 ohm 



Conoscendo il valore della XC, potremo ricavare il 
suo valore in nanofarad o microfarad utilizzando 
queste formule: 

nanofarad = 159.000 : (KHz x XC in ohm) 

microfarad = 159 : (KHz x XC in ohm) 

infatti con una XC di 407,69 ohm otterremo un va- 
lore di capacità pari a: 

1 59.000 : (1 x 407,69) = 390 nanofarad 

Nota = moltiplicando x 1.000 il valore espresso in 



nanofarad otterremo i picofarad, mentre dividen- 
do xl.OQO il valore in nanofarad otterremo un va- 
lore espresso in microfarad. 

Anche in questo caso i valori di tensione letti ai ca- 
pi delia R1 e del condensatore di valore scono- 
sciuto, verranno raddrizzati in modo da ricavare u- 
na tensione continua. 

Lo stadio siglato IC7/C-IC7/D raddrizzerà la ten- 
sione presente ai capi del condensatore e lo sta- 
dio siglato IC7/A-IC7/B la tensione presente ai ca- 
pi della resistenza R1 (vedi fig.2). 

Le due tensioni raddrizzate verranno applicate su- 
gli ingressi di un divisore analogico (vedi IC15- 
IC16), che provvedere a dividere i volt presenti ai 
capi del condensatore per i volt presenti ai capi 
della resistenza R1, 

La tensione prelevata sull'uscita di IC15/A verrà at- 
tenuata di 1,59 da IC12/B, poi applicata sugli in- 
gressi di un secondo divisore analogico (vedi 
IC10-IC13-IC14), che provvedere a convertire i volt 
ottenuti in un valore di tensione in grado di far ap- 
parire sul display i nanofarad corrispondenti al va- 
lore XL letto ai capi del condensatore. 

Per agevolarvi nell'uso dello strumento, vi indi- 
chiamo il massimo valore in nanofarad o micro- 
farad che è possibile leggere sulle cinque portate: 



1° portata 
2° portata 
3 portata 

4° portata 

5° portata 



9,99 microfarad 
999 nanofarad 
99,9 nanofarad 
9,99 nanofarad 
999 picofarad 




Per ogni cambio di portata S2/B (vedi schema e- 
lettrìco) provvedere a spostare la virgola decima- 
le sui tre display presentì nel voltmetro digitale. 



SCHEMA ELETTRICO 




Osservando lo schema elettrico di fig.7, potreste ri- 
manere impressionati dall'infinità di componenti 
che compongono questo circuito, ma poiché avre- 
te già appreso molto a riguardo grazie alla prece- 
dente descrizione del suo schema a blocchi, non 
incontrerete nessuna difficoltà a capire le funzioni 
svolte dai vari stadi. 

Iniziamo la nostra descrizione dalle due boccole 
poste in prossimità del relè, che ci serviranno per 
col le gare la resistenza, la bobina o il condensa- 
tore da misurare, 

A relè eccitato potremo misurare il solo valore oh- 
mico di una resistenza o quello del filo di rame di 
una bobina. 



A relè diseccitato potremo misurare il valore Z in 
ohm dì una bobina, oppure il valore L in millihenry 
o henry, oppure i nanofarad e microfarad di un 

condensatore. 

Il commutatore visibile nella pagina di destra e in- 
dicato S3/B, se posto sulla posizione R invierà u- 
na tensione positiva sulla Base del transistor TR2 
che, portandolo in conduzione, farà eccitare il relè. 
Posizionandolo sulle posizioni L-Z-C, il relè rimarrà 
diseccitato. 

A relè eccitato la tensione presente sul Collettore 
di TR2 viene inviata tramite i contatti del relè sulle 
boccofe d'entrata, quindi applicando su queste u- 
na resistenza e ruotando il commutatore S1/A po- 
tremo leggere, sulle sue 5 posizioni, i seguenti va- 
lori massimi in ohm o kiloohm: 



1° 
2° 
3° 
4° 
5° 



portata 
portata 
portata 
portata 
portata 



99,9 ohm 
999 ohm 
9,99 kiloohm 
99,9 kiloohm 
999 kiloohm 




Per leggere il valore di una induttanza dovremo 
ruotare il commutatore S3/B sulla posizione L e, in 
tal modo, il relè si disecciterà. 

Ruotando il secondo commutatore siglato S2/A, in- 
vieremo sulle boccole entrata una tensione alter- 
nata sinusoidale di 1 volt RMS con una frequen- 
za dì 1 KHz che preleveremo dal terminale 4 dell'in- 
tegrato ICS, 

Come abbiamo già spiegato con la fig.4 T ai capi 
della bobina collegata alle boccole entrata ci ri- 
troveremo un valore di tensione proporzionale al 
valore XL della bobina ed al valore della R sele- 
zionata dal commutatore S2/A, 

Questa tensione raggiungerà il piedino non inver- 
tente di IC6/C, utilizzato come semplice stadio se- 
paratore, poi verrà prelevata dalla sua uscita per 
essere applicata, tramite il condensatore C23, sul 
piedino invertente dell'operazionale IC7/C che 
provvedere a raddrizzarla. 
La tensione continua così ottenuta, verrà applica- 
ta sul piedino invertente dell'operazionale di tara- 
tura siglato IC7/D, poi proseguirà verso IC15/B del 
divisore analogico composto da: 

IC1 5/B-IC1 6/C-IC1 6/D-IC1 5/D 
IC1 5/C-IC1 6/B-IC1 6/A-IC1 5/A 

La tensione che preleveremo dall'uscita di IC15/A, 
passando attraverso il ponticello posto sul con- 
nettore J1 T raggiungerà il piedino non invertente 
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di IC1/B che amplificherà il valore dì tensione ap- 
plicato sul suo ingresso di 1,59 volte. 
La tensione presente sull'uscita di IC1/A verrà in- 
viata tramite il commutatore S3/A sul voltmetro e- 
lettronico composto da IC2-IC3 e in questo modo 
potremo leggere direttamente sui suoi tre display il 
valore in millihenry o in henry. 

Il divisore analogico per poter calcolare la diffe- 
renza che esiste tra la tensione presente ai capi 
della bobina e quella di alimentazione, dovrà co- 
noscere anche questo valore e a ciò provvederan- 
no i tre operazionali siglati IC6/D-IC7/A-IC7/B. 

L'operazionale IC6/D preleverà, tramite C19-R47, 
la tensione alternata di 1 KHz presente sull'uscita 
di ICS e la invierà tramite il condensatore C24 sul 
piedino invertente dell'operazionale IC7/A che 
provvedere a raddrizzarla. 

■ 

La tensione continua così ottenuta, verrà applica- 
ta sul piedino invertente dell'operazionale di tara- 
tura siglato IC7/B, poi proseguirà verso IC15/D del 
divisore analogico. 



Oltre a queste due tensioni, al divisore analogico 

necessita anche una tensione di 0,1 volt di riferi- 
mento che preleveremo sull'uscita di IC12/A. 
Questa tensione di 0,1 volt, come è possibile ve- 
dere in fig.7, è applicata sull'ingresso di IC15/C. 

Ruotando il commutatore S2/A delle portate potre- 
mo leggere sulle sue 5 posizioni questi valori mas- 
simi in millihenry o henry: 






1° portata 
2° portata 
3 portata 
4° portata 
5° portata 



9,99 millihenry 
99,9 millihenry 
999 millihenry 
9,99 henry 
99,9 henry 




Per leggere il valore d'impedenza in ohm dovremo 
ruotare il commutatore S3/B sulla posizione Z e an- 
che in questa posizione il relè 1 si disecciterà. 

Ruotando il commutatore siglato S2/A, invieremo 
nuovamente sulle boccole entrata una tensione al- 
ternata sinusoidale di 1 volt RMS, con una fre- 
quenza di 1 KHz che preleveremo sul terminale 4 
dell'integrato IC5. 



Fig.6 Foto interno del mo- 
bile del Misuratore Vetto- 
riale R-L-Z-C. Per collega- 
re la scheda LX.1330, po- 
sta sul piano del mobile, al- 
la scheda LX.1331 posta 
sul pannello frontale, ab- 
biamo utilizzato un'unica 
piattina cablata a 20 fili. 
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Diversamente da quanto si verificava per la misu- 
ra L, nella misura Z preleveremo la tensione da in- 
viare sul voltmetro digitale senza passare attraver- 
so l'operazionale IC1/B {vedi S3/A). 

Ruotando il commutatore S2/A delle portate, po- 
tremo leggere sulle sue 5 posizioni questi valori 
massimi in ohm o kiloohrn: 



invertente di IC12/B che provvedere ad attenuar- 
le di 1,59 volte. 

Questa tensione verrà inviata su un secondo divi- 
sore analogico composto da: 

IC1 0/D-IC1 4/D-IC1 4/C-IC1 0/B 
IC1 0/OIC1 4/B-IC1 4/A-IC1 3 



1° 
2° 
3° 
4° 
5° 



portata 
portata 
portata 
portata 
portata 



99,9 ohm 
999 ohm 
9,99 kiloohrn 
99,9 kiloohrn 
999 kiloohrn 



Per leggere il valore di una capacità in nanofarad 
o microfarad dovremo ruotare il commutatore 
S3/B sulla posizione C e anche in questa posizio- 
ne il relè 1 si disecciterà. 

Ruotando il secondo commutatore siglato S2/A, ìn- 
vieremo sempre sulle boccole entrata una tensio- 
ne alternata sinusoidale di 1 volt RMS con una 
frequenza di 1 KHz, che preleveremo dal termina- 
le 4 dell'integrato IC5. 

Come per la misura della L anche nel caso di quel- 
la della capacità, la tensione presente ai capi del 
condensatore e quella di riferimento, dopo es- 
sere state raddrizzate, verranno inviate sugli in- 
gressi del primo divisore analogico (posto in bas- 
so sulla destra), poi prelevate sempre dal piedino 
d'uscita di IC15/A, ma, anziché raggiungere il volt- 
metro digitale, verranno inviate sul piedino non 



Dal piedino d'uscita dell'operazionale IC13 prele- 
veremo una tensione proporzionale al valore della 
capacità, che applicheremo tramite S3/A sul volt- 
metro digitale. 

Ruotando il commutatore S2/A delle portate, po- 
tremo leggere sulle sue 5 posizioni questi valori 
massimi in nanofarad o microfarad: 



1° 
2° 
3° 

4° 

5° 



portata 
portata 
portata 
portata 
portata 



9,99 nanofarad 
99,9 nanofarad 
999 nanofarad 

9,99 microfarad 
99,9 microfarad 




Per spostare i punti decimali sui tre display in cor- 
rispondenza della posizione misura R utilizzeremo 
il commutatore S1/B collegato sullo stesso asse del 
commutatore S1/A, mentre neìle posizioni misura 
L-Z-C utilizzeremo il commutatore S2/B collegato 
sullo stesso asse del commutatore S2/A. 
Le uscite delle porte logiche And siglate ICS e IC9 
provvederanno, tramite i diodi al silicio siglati da 
DS10 a DS17, ad inviare una tensione positiva sul 
punto decimale che dovrà accendersi. 



TI 



RETE 
220 Volt 




15V. 



IV. 



<3P Massa 



IC18 



■©15V. 



Fig.8 Schema elettrico dello stadio di alimentazione. Sulla destra l'elenco componen- 
ti dello schema elettrico di fig.7. Tutte le resistenze elencate sono da 1/4 di Watt. 



C54 
C55 
C56 
C57 
C58 
C59 



2.200 mF elettrolitico 
2.200 mF elettrolitico 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 



C60 = 220 mP elettrolitico 
C61 = 220 mF elettrolitico 
C62 = 100.000 pF poliestere 
C63 = 100.000 pF poliestere 
C64 = 220 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddr. 80 V. 2 A. 



IC17 = integrato uA.7815 
IC18 = integrato uÀ.7915 
IC19 = integrato uA.7805 

T1 = trasform. 12 watt (T012.01) 
sec.9+9 V. 1 A. 9+9 V. 1 A. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1330-LX.1331-LX.1331B 






*R1 = 
*R2 = 
*R3 = 
*R4 = 
*R5 = 
*R6 = 
*R7 = 
*R8 = 
*R9 = 
*R10 
*R11 
*R12 
*R13 
*R14 
*R15 
*R16 
*R17 
*R18 
*R19 
*R20 
*R21 
*R22 
*R23 
*R24 
R25 
R26 
*R27 
*R28 
*R29 
*R30 
*R31 
R32 
R33 
R34 

ri j3 

R36 
R37 
R38 
R39 
R40 
R41 
R42 
R43 
R44 
R45 
R46 
R47 

R48 
R49 
R50 
R51 
R52 
R53 
R54 
R55 
R56 
R57 
R58 
RS9 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 



22.000 ohm 

10.000 ohm trimmer 

6.800 ohm 

100 ohm 

1.000 ohm 1% 

10,000 ohm 1% 

100.000 ohm 1% 

1 megaohm 1% 

4.700 ohm 
= 10.000 ohm 
= 1.800 ohm 
= 1.800 ohm 
= 10.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 1 0.000 ohm 
= 50.000 ohm trimmer 
= 10.000 ohm trimmer 
= 4 t 7 ohm 
= 10.000 ohm 
= 4 f 7 ohm 
= 1 0.000 ohm 
= 4.700 ohm 
= 4.700 ohm 
= 2.700 ohm 
= 1 megaohm 
= 10 ohm 1% 
= 100 ohm 1% 
= 1.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 100.000 ohm 1% 
= 10 ohm 
= 4.700 ohm 
= 10.000 ohm trimmer 
= 1.000 ohm 
= 1.000 ohm 
s 120.000 ohm 
= 470,000 ohm 
= 150.000 ohm 
= 39.000 ohm 
= 390.000 ohm 
= 470 ohm 
= 150 ohm 
= 390.000 ohm 
= 10.000 ohm 
= 1.000 ohm 
= 100,000 ohm 
= 100.000 ohm 
= 100.000 ohm 
= 100.000 ohm 
= 20.000 ohm 1% 
= 20.000 ohm 1% 
= 20.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 33 ohm 
= 15.000 ohm 
= 10.000 ohm trimmer 
= 47.000 ohm 
= 50.000 ohm trimmer 
= 20.000 ohm 1% 
= 20.000 ohm 1% 
= 20.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 33 ohm 
= 15.000 ohm 
= 10.000 ohm trimmer 
= 47.000 ohm 



R68 = 

*R69 = 

*R70 = 

*R71 = 

*R72 = 

*R73 = 

*R74 = 

*R75 = 

*R76- 

R77 = 

R78 = 

R79 = 

R80 = 

R81 = 

R82 = 

R83; 

R84 : 

R85 = 
R86 = 
R87 = 

R88 = 
R89 = 
*R90 = 
R91 = 
R92: 
R93 = 
R94 = 
R95 = 

R96 = 

R97 = 

R98 = 

R99 = 

R100 

R101 

R102 

R103 

R104 

R105 

*C1 = 

*C2 = 

*C3 = 

*C4 = 

*C5 = 

*C6 = 

*C7 = 

C8- 

C9 = 

C10 = 

C11 = 

C12: 

C13: 

C14 = 
C15 = 
C16 = 

C17: 

C18 = 
C19 = 
C20 = 
C21 = 
C22 i 
C23 = 
C24 = 
C25 = 
C26 = 
C27 = 

C28: 

*C29 = 



= 50.000 ohm trimmer 
: 4.700 ohm rete resistiva 
= 1.000 ohm 
: 1.000 ohm 
= 1 .000 ohm 
= 1.000 ohm 
= 1.000 ohm 
= 1.000 ohm 
: 1.000 ohm 
: 1.600 ohm 
: 1.800 ohm 
b 10.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 9.090 ohm 1% 
: 1.010 ohm 1% 
= 10.000 ohm 
: 15.000 ohm 1% 
i 4.700 ohm 
= 10,000 ohm 1% 
= 1 0.000 ohm 1 % 
= 15.000 ohm 
: 10.000 ohm pot. lin. 
= 15,000 ohm 
: 2.000 ohm 1% 
: 2.000 ohm 1% 
= 1 0,000 ohm 1 % 
= 1 0.000 ohm 1 % 
= 1 0.000 ohm 1 % 
= 10.000 ohm 1% 
= 1 0.000 ohm 1 % 
= 10.000 ohm 1% 
= 2.000 ohm 1% 
= 2.000 ohm 1% 
= 10*000 ohm 1% 
= 10.000 ohm 1% 
= 10,000 ohm 1% 
= 10,000 ohm 1% 
10 mF elettrolitico 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
220.000 pF poliestere 
10.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
220 pF ceramico 
220 pF ceramico 
■ 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
= 220 mF elettrolitico 
: 220.000 pF poliestere 
: 1 00.000 pf poliestere 
= 220 mF elettrolitico 
= 100 mF elettrolitico 
: 10.000 pF poliestere 
= 10.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
: 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 
= 4,7 mF elettrolitico 
= 100.000 pF poliestere 
: 4,7 mF elettrolitico 
- 100.000 pF poliestere 
= 100.000 pF poliestere 



** 



C30 = 10 mF elettrolìtico 
C31 = 10 mF elettro! itico 
C32 = 100.000 pF poliestere 
C33 - 100.000 pF poliestere 
C34 = 1 mF poliestere 
C35 = 100.000 pF poliestere 
C36 = 100.000 pF poliestere 
C37 = 1 mF poliestere 
C38 = 1.000 pF poliestere 
C39 - 1.000 pF poliestere 
C40 = 10 mF elettrolìtico 
C41 = 100.000 pF poliestere 
C42 = 100.000 pF poliestere 
C43 = 10 mF elettrolitico 
C44= 10 mF elettrolitico 
C45 = 1 mF poliestere 
C46 = 1.000 pF poliestere 
C47 = 10 mF elettrolitico 
C48 = 100.000 pF poliestere 
C49 = 100.000 pF poliestere 
C50 = 10 mF elettrolitico 
C51 = 1.000 pF poliestere 
C52 = 1.000 pF poliestere 
C53 = 10 mF elettrolitico 
XTAL = quarzo 32,768 KHz 

'DS1-DS3 = diodi tipo 1N.4150 
DS4-DS9 = diodi tipo 1N.4150 

*DS10-DS20 = diodi tipo 1N.4150 
Display 1-3 = anodo comune 

*TR1 = PNPtipo BD.140 

*TR2 = ISIPN tipo BC239 

*TR3 = PNPtipo BC.213 

*TR4 = PNPtipo BC213 

*TR5 = PNPtipo BC.213 

*TR6 = NPN tipo BC.239 

*TR7 = NPN tipo BC.239 

*1C1 = integrato LM.358 

*IC2 = integrato CA.3162 

*IC3 - integrato CA.3161 
IC4 = C/Mos tipo 4060 
IC5 = Integrato TDA.2030 
IC6 = integrato TL.084 
IC7 = integrato TL.084 

*IC8 = TTL tipo 74LS09 

*tC9 = TTL tipo 74LS09 
IC10 = integrato TL.084 
IC11 = integrato REF.25Z 
IC12 = integrato LM.358 
IC13 = Integrato TL.081 
IC14 = integrato LM.3086 
IC15 = integrato TL.084 
IC16 = integrato LM.3086 

*S1 = commutatore 2 vie 5 pos. 

*S2 = commutatore 2 vie 5 pos. 

*S3 - commutatore 2 vie 4 pos. 

*S4 = interruttore 
J1 = ponticelli 

*Relè1 = reiè 12 volt 












Nota = Tutti i componenti contrad- 
distinti da un asterisco vanno mon- 
tati sul circuito stampato LX.1331, 
mentre quelli contraddistinti da due 
asterischi vanno montati sul circui- 
to stampato LX.1331/B. 
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Per rendere più leggibile lo schema elettrico, ab- 
biamo collegato alla rete resistiva siglata R69 il so- 
lo And IC8/A e il diodo DS10 T ma è sottinteso che 
tutti gli altri And e diodi andranno a collegarsi ai 
piedini di R69 che nello schema elettrico risultano 
scollegati. 

Di questo non dovrete preoccuparvi, perchè le pi- 
ste presenti sul circuito stampato andranno auto- 
maticamente a collegarsi con tutti i piedini di R69. 

Detto questo, possiamo passare al Generatore BF 
in grado di fornire in uscita un segnale sinusoida- 
le di 1 volt RMS a 1 KHz. 
Come stadio oscillatore abbiamo utilizzato un inte- 
grato C/Mos tipo CD.4060 (vedi fC4) contenente u- 
na serie di divisori x2 già collegati allo stadio o- 
scillatore interno. 

Applicando sui piedini 10-11 un quarzo da 32,768 
KHz {vedi XTAL) e divìdendo internamente questa 
frequenza per 32 volte, sul suo piedino d'uscita 5 
preleveremo una frequenza di: 

32,768 : 32 = 1 ,024 KHz 



Questa piccola differenza tra 1 KHz e 1,024 KHz 
non pregiudicherà la precisione dello strumento. 

La frequenza di 1 KHz che preleveremo sul piedi- 
no 5 non è sinusoidale ma quadra, quindi per tra- 
sformare queste onde quadre in sinusoidali ci 
serviremo dei due operazionali IC6/B-IC6/A. 

Poiché sul piedino d'uscita di IC6/A ci ritroveremo 
con un'onda sinusoidale di 0,5 volt RMS e con u- 
na potenza insufficiente per misurare qualsiasi ti- 
po di bobina, la dovremo amplificare sia in tensio- 
ne che in potenza e per far questo utilizzeremo 
Tintegrato TDA.2030 che nello schema elettrico ab- 
biamo siglato ICS. 

Il segnale prelevato da IC6/A verrà applicato tra- 
mite il trimmer R34 sul piedino d'ingresso di ICS 
per essere amplificato di 2 volte, quindi sul pie- 
dino d'uscita 4 di quest'ultimo ci ritroveremo, dopo 
aver tarato il trimmer R34, un segnale perfetta- 
mente sinusoidale di 1 KHz con un'ampiezza dì 1 
volt RMS. 
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Fig.9 Connessioni di tutti gli integrati utilizzati in questo progetto viste da sopra. 
I soli transistor BC.213-BC.239 sono visti da sotto, cioè dal lato dei terminali. 
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I due diodi DS4-DS5 collegati al piedino d'uscita di 

IC5 proteggeranno l'integrato da eventuali extra- 
tensioni che potrebbero generarsi inserendo o to- 
gliendo sui morsetti entrata delle bobine con un e- 
levato numero di spire. 



Per alimentare questo circuito è necessaria una 
tensione duale stabilizzata di 15+15 volt ed una 
tensione singola di 5 volt positiva che prelevere- 
mo dallo stadio di alimentazione riportato in fig.8. 

Tutto lo stadio di alimentazione trova posto sullo 
stesso circuito stampato dello strumento come vi- 
sibile nel disegno pratico di fig.1 1. 

REALIZZAZIONE PRATICA 






Anche se guardando i disegni degli schemi pratici 
di questo progetto noterete una moltitudine di com- 
ponenti, possiamo assicurarvi che il montaggio non 
presenta nessuna difficoltà perchè per essere certi 
di quando affermiamo usiamo un sistema infallibile. 
Prendiamo i disegni e il testo che in seguito verrà 
pubblicato sulla rivista, scegliamo 8-9 principianti 
che sappiano saldare bene e chiediamo a ciascu- 
no di essi di montare un esemplare del circuito in 
questione. 

Procediamo quindi, a montaggi ultimati, alla verifi- 
ca degli eventuali errori commessi. 
In questo caso specifico abbiamo trovato in un so- 
lo circuito due valori di resistenze di precisione in- 
serite nel punto sbagliato. 
Quindi a chi non sa decifrare le fasce a colori del- 
le resistenze, consigliamo di consultare il nostro 
Volume Handbook a pag.15 dove abbiamo ripor- 
tato una tabella in grado di fugare ogni dubbio in 
proposito. 

Per il montaggio di questo strumento di misura oc- 
corrono tre circuiti stampati a doppia faccia che ab- 
biamo siglato LX.1330 - LX.1331 - LX.1331/B. 
Sullo stampato più grande, siglato LX.1330, an- 
dranno montati tutti i componenti visibili in fig.11. 
Sullo stampato rettangolare, siglato LX.1331, an- 
dranno montati tutti i componenti visibili in fig,12. 
Sullo stampato più piccolo, siglato LX.1331/B, an- 
dranno montati i tre display di colore verde. 

Se volete iniziare dallo stampato LX.1330, i primi 
componenti che conviene saldare sono gli zocco- 
li, il connettore 1 e il connettore J1. 

Completate tutte le saldature, prima di proseguire, 
controllate che non aver cortocircuitato tra loro due 
piste adiacenti con un eccesso di stagno. 

A questo punto iniziate ad inserire tutte le resi- 



stenze e se avete qualche dubbio, potrete sempre 
misurare il loro valore con un tester. 

Dopo le resistenze potete inserire ì trimmer fa- 
cendo attenzione a non inserire i valori da 10K do- 
ve andrebbero inseriti i 50K o viceversa. 

Proseguendo nel montaggio vi consigliamo di in- 
serire i diodi al silicio DS4-DS5-DS6-DS7-DS8 
DS9, orientando la piccola fascia nera presente 
sul loro corpo come visibile in fig.1 1 . 

Come già saprete, nel disegno pratico qualche si- 
gla può risultare poco leggibile, ma non dovete 
preoccuparvi di ciò perchè su ogni stampato è ri- 
portato un disegno serigrafico completo, con i sim- 
boli a grandezza naturale di ciascun componente 
e con sigle più leggibili. 

La sola differenza che potrete riscontrare nella se- 
rigrafia riguarda la fascia colorata dei diodi che può 
apparire bianca anziché nera. 

Chiusa questa breve parentesi, potete proseguire 
nel montaggio inserendo il piccolo quarzo cilin- 
drico e fissando il suo corpo con una goccia di sta- 
gno sulla pista in rame, poi tutti i condensatori ce- 
ramici e i poliestere e per ultimi i condensatori e- 
lettrolitici, rispettando la polarità +/- dei loro due 
terminali. 

Giunti a questo punto avrete già completato il 90% 
del montaggio senza incontrare nessuna difficoltà, 
quindi potrete tranquillamente proseguire perchè il 
più è fatto. 

Sulla sinistra del trasformatore TI dovete inserire 
il ponte raddrizzatore RS1 rivolgendo il terminale + 
verso il basso e sulla destra la morsettiera a 4 po- 
li per entrare con la tensione dei 220 volt e con i 
due fili che giungono dall'interruttore S4. 



Per completare il montaggio dovete inserire il pic- 
colo integrato REF.25Z (vedi IC11) rivolgendo la 
parte piatta del suo corpo verso sinistra, poi mon- 
tate sulle alette di raffreddamento a forma di U gli 
integrati IC5-IC18-IC19-IC17, quindi inseriteli nelle 
posizioni richieste. 

In prossimità dell'integrato IC13 saldate sullo stam- 
pato i tre fili che andranno poi a congiungersi con 
i terminali del potenziometro R90 posto sul secon- 
do stampato LX.1331 (vedi fig.1 2). 

Dopo aver inserito il trasformatore di alimentazio- 
ne T1 e tutti gli integrati nei rispettivi zoccoli rivol- 
gendo la loro tacca di riferimento a forma di U co- 
me visibile nel disegno di fig.1 1, potete mettere in 
disparte questa scheda. 
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Ora potete prendere lo stampato LX.1331 per ini- 
ziare a montare tutti i componenti visibili in fig.12. 

Inserite dapprima gli zoccoli per gli integrati, poi il 
connettore femmina a 1 fila 12 poli per il display 
e sul lato opposto del circuito stampato il connet- 
tore maschio da 10+10 poli necessario per inne- 
stare la piattina già cablata proveniente dallo stam- 
pato LX.1330, 

Completate tutte le saldature, potete inserire tutte 
le resistenze, poi la rete resistiva R69 rivolgendo 
il lato del suo corpo contrassegnato da un punto 
colorato dì riferimento verso destra. 
Se questo punto lo rivolgete verso sinistra il cir- 
cuito non funzionerà. 

Dopo le resistenze potete inserire i trimmer verti- 
cali R2-R18 da 10K e il trimmer R17 da 50K. 

Proseguendo, montate sullo stampato tutti i diodi 



al silicio siglati DS, orientando la piccola fascia ne- 
ra presente sul loro corpo come visibile nello sche- 
ma pratico di fig.12. 

Se invertirete anche uno solo di questi diodi il cir- 
cuito non funzionerà, quindi prima di inviarcelo in 
riparazione, controllate attentamente una ad una 
la polarità di questi diodi. 

Vicino airintegrato IC1 dovete inserire il transistor 
TR1 , rivolgendo il lato metallico del suo corpo ver- 
so destra, cioè verso il trimmer R17. 

Quando inserite i transistor dovete fare molto at- 
tenzione alle loro sigle perchè i PNP siglati BC.213 
non devono essere assolutamente confusi con gli 
NPN siglati BC.239. 

I PNP siglati BC.213 vanno inseriti dove appaiono 
le sigle TR3-TR4-TR5. 




Fig.10 Foto della scheda LX.1330. Sul circuito stampato che vi forniremo è ripor- 
tato un chiaro disegno serigrafico con tutte le sigle dei componenti utilizzati. 
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RETE 
220 V. 



Fig.11 Schema pratico di montaggio del- 
la scheda base siglata LX.1330. Gli inte- 
grati IC18-IC19-IC17 e ICS vanno monta- 
ti sopra ad un'aletta di raffreddamento 
come risulta visibile in fig.10. 
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Per tarare lo strumento è necessario 
spostare il ponticello di cortocircuito 
sulle posizioni 1-2-3-4 del connettore J1 
come spiegato nell'articolo. Completata 
la taratura, il ponticello andrà collocato 
sulla posizione 5. 
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.12 Schema pratico di montaggio della 
scheda LX.1331. Quando inserite la rete re- 
sistiva siglata R69, dovrete rivolgere il pun- 
to di riferimento stampigliato sul suo cor- 
po verso destra. Sul lato opposto di questo 
stampato andrà fissato il connettore della 
piattina e la morsettiera a 2 poli. 

Fig.13 Nel lato del piccolo circuito stampa- 
to siglato LX.1331/B visibile in figura, do- 
vrete inserire il connettore maschio a 12 ter- 
minali, mentre sul lato opposto dovrete sal- 
dare i tre display. 
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Fig.14 Foto del circuito stampato LX.1331 visto dal lato dei componenti. Prima di in- 
serire nello stampato i tre commutatori rotativi S1-S2-S3, dovrete accorciare i loro per- 
ni in modo da tenere le loro manopole distanziate di 1 mm dal pannello frontale. 




Fig,15 Lo sfesso circuito stampato visto dal lato opposto. Su questo lato dovrete fis- 
sare il potenziometro R90 e sulla sua destra il connettore maschio a 20 terminali. In 
basso a sinistra dovrete applicare la piccola morsettiera a 2 poli. 




Fig/16 Dopo aver montato la scheda LX.1331/B del display (vedi fig.13), la dovrete in- 
nestare nel relativo connettore femmina. Prima di saldare i display sul circuito stam- 
pato controllate che i loro punti decimali risultino rivolti verso il basso. 




MASCHERINA 



DISTANZIATORE 
20 mm. 




CIRCUITO STAMPATO 
LX1331 




Fig.17 Per poter stabilire di quanto è ne- 
cessario accorciare i perni dei commutato- 
ri e del potenziometro, conviene prima av- 
vitare sul pannello frontale i quattro di- 
stanziatori metallici da 20 mm, poi fissare 
lo stampato LX1331 sul pannello frontale. 



perno 

FILETTATO 










Fig.18 Dopo aver accorciato i perni dei commutatori e del potenziometro, potrete fis- 
sare stabilmente il circuito stampato sul pannello frontale. I due terminali delle boc- 
cole d'ingresso andranno collegati allo stampato con due corti spezzoni di filo. 




Fig.19 Foto dello stampato visto dal lato dei trimmer di taratura R2-R17-R18. Prima di 
fissare sul pannello le due boccole d'ingresso, sfilate dal loro corpo la rondella pla- 
stica presente sul retro, poi inseritela dalla parte interna del pannello. 
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Gli NPN siglati BC.239 vanno inseriti dove ap- 
paiono le sigle TR2-TR6-TR7. 

Tutti i transistor devono essere collocati sullo stam- 
pato rivolgendo la parte piatta del loro corpo ver- 
so destra come visibile in fig.12. 

Dopo i transistor potete inserire, vicino al commu- 
tatore rotativo S3 il relè miniaturizzato e sulla de- 
stra, sotto al commutatore S2, il deviatore a levet- 
ta S4 3 mentre sul retro del circuito stampato la mor- 
settiera a 2 poli necessaria per bloccare i due fili 
che provengono dalla morsettiera a 4 poli posta vi- 
cino a T1 . 

Completate queste operazioni, inserite nei rispetti- 
vi zoccoli tutti gli integrati, rivolgendo le loro tacche 
di riferimento a U come visibile in fig.12. 

A questo punto vi chiederete: 

"Quando occorre inserire il potenziometro R90 e i 
tre commutatori rotativi S1-32-S3 ?" 

Prima di inserire nello stampato questi componen- 
ti, dovete avvitare nei quattro perni presenti sul 
pannello frontale, i quattro distanziatori metallici 
da 20 mm inseriti nel kit (vedi fig.17). 

A questo punto potete fissare provvisoriamente suf 
circuito stampato il potenziometro R90 ed appog- 
giare la scheda sui quattro distanziatori metallici. 
Poiché il perno del potenziometro che fuoriesce 
dal pannello anteriore risulterà più lungo degli 8 
mm richiesti, dovete togliere il potenziometro dal 
circuito stampato ed eliminare con una sega la lun- 
ghezza eccedente. 

Eseguita questa operazione, potete inserire senza 
saldarli i commutatori rotativi nel circuito stampato 
e poiché anche i loro perni risulteranno esagerata- 
mente lunghi, li dovete accorciare fino a portarli al- 
la stessa altezza del perno del potenziometro R90. 

Solo dopo aver eseguito questa operazione pote- 
te saldare i perni di questi commutatori sulle piste 
del circuito stampato. 

Sul banco vi sarà rimasto il solo circuito stampato 
LX1331/B e i tre display. 
Su questo circuito stampato dovete saldare il pic- 
colo connettore maschio a 12 poli, poi i tre display 
rivolgendo il punto decimale verso il basso. 
Completata questa operazione, potete inserire il 
connettore maschio nel connettore femmina po- 
sto sopra al perno del potenziometro R90. 



nistra inserite le due boccole a morsetto, non di- 
menticando di sfilare le loro rondelle plastiche po- 
steriori che dovete inserire nella parte interna del 
pannello per isolare le boccole dal metallo. 

Poiché i collegamenti tra queste due boccole e le 
piste del circuito stampato debbono risultare mol- 
to corti, vi consigliamo di saldare nei due fori del 
circuito stampato, due spezzoni di filo di rame, poi 
dopo aver fissato il circuito stampato sul pannello, 
saldate le due estremità di questi fili sui terminali 
di queste boccole (vedi fig.18). 

Dopo aver fissato il circuito stampato LX.1331 sul 
pannello frontale e lo stampato LX.1330 nel mobi- 
le, saldate i tre fili che partono dal potenziometro 
R90 sui terminali posti sulla sinistra della resisten- 
za R91 T poi innestate i connettori della piattina a 
20 fili nelle due vaschette e a questo punto ese- 
guite la taratura. 



TARATURA DELLO STRUMENTO 



■ 



Trovando sul circuito stampato ben 8 trimmer pen- 
serete subito che l'operazione dì taratura sìa piut- 
tosto complessa, invece, come potrete constatare, 
risulta molto semplice purché abbiate a disposi- 
zione un comunissimo tester, non importa se di- 
gitale o analogico. 
Dovete tarare i trimmer seguendo questo ordine: 



Taratura trimmer R2 






Riprendete il pannello frontale e nei due fori di si- 



Questo trimmer serve per far giungere sui piedini 
2-3 dell'operazionale IC1/A una tensione di 5 volt 
e per farlo dovete procedere come segue: 

- Ruotate la manopola del commutatore Select - 
Mode posta sulla sinistra del pannello frontale nel- 
la posizione R. 

- Ruotate la manopola del commutatore Range R 
posta al centro del pannello frontale, sulla secon- 
da portata dei 99,9 ohm. 

- Collocate i puntali del tester sui terminali TP1 ri- 
spettando la polarità +/-, dopo aver commutato il 
tester sulla portata 20 volt CC fondo scala. 

- Ruotate il trimmer R2 fino a leggere sul tester u- 
na esatta tensione di 10 volt. 

Taratura trimmer R34 

Questo trimmer serve per ottenere sulle boccole 
Entrata una tensione alternata di 1 volt RMS e per 
farlo dovete procedere come segue: 
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- Ruotate la manopola del commutatore Select - 
Mode nella posizione Z. 

- Ruotate la manopola del commutatore Range L- 
Z-C posta sulla destra del pannello frontale, sulla 
prima portata dei 99,9 ohm. 

- Collocate i puntali del tester, dopo averlo com- 
mutato sulla portata 2 volt AC (volt alternata), sul- 
le due boccole Entrata senza rispettare la polarità 
dei due terminali, 

- Ruotare lentamente il cursore del trimmer R34 fi- 
no a leggere una tensione alternata di 1 volt RNIS. 




Taratura trimmer R17 



Questo trimmer serve per azzerare a 000 il volt- 
metro digitale e per farlo dovete procedere come 
segue: 

- Collocate il ponticello di cortocircuito in corri- 
spondenza della posizione 1 del connettore J1. 

- Ruotate lentamente il cursore del trimmer R17 fi- 
no a far apparire sui tre display il numero 000* 




Taratura trimmer R18 



Questo trimmer serve per azzerare il fondo scala 

del voltmetro digitale e per farlo dovete procedere 
come segue: 

- Collocate il ponticello di cortocircuito in corri- 
spondenza della posizione 2 del connettore J1. 

- Ruotate lentamente il cursore del trimmer R18 fi- 
no a far apparire sui tre display il numero 999 e a 
questo punto ruotatelo ancora pochissimo in mo- 
do che sui display appaiano te tre lettere EEE. 
Dopo aver tarato i due trimmer R17 - R18 il volt- 
metro è in grado di misurare con estrema preci- 
sione qualsiasi valore di tensione continua da a 
1 volt. 




Taratura trimmer R68 



Questo trimmer serve per tarare il raddrizzatore i- 
deale composto da IC7/C-IC7/D in modo da leg- 
gere sul voltmetro digitale 000 e per farlo dovete 
procedere come segue: 

- Collocate il ponticello di cortocircuito in corri- 
spondenza della posizione 3 del connettore J1. 



- Ruotate la manopola del commutatore Select - 
Mode posta sulla sinistra del pannello frontale sul- 
la posizione Z. 

- Ruotate la manopola del commutatore Range L- 
Z-C posta sulla destra del pannello frontale, sulla 
terza portata dei 9,99 kiloohm. 

- Cortocircuitate le due boccole Entrata con uno 

spezzone di filo, poi ruotate lentamente il cursore 
del trimmer R68 fino a far apparire sui tre display 
il numero 000, 

Taratura trimmer R66 

Questo trimmer serve per tarare il raddrizzatore i- 
deale composto da IC7/C-IC7/D in modo da leg- 
gere sul voltmetro digitale EEE e per farlo dovete 
procedere come segue: 

- Lasciate il ponticello di cortocircuito sulla posi- 
zione 3 del connettore J1. 

- Lasciate la manopola del commutatore Select - 
Mode posta sulla sinistra del pannello frontale, sul- 
la posizione Z. 

- Lasciate la manopola del commutatore Range L- 
Z-C posta sulla destra del pannello frontale, sulla 
terza portata dei 9,99 kiloohrn. 

- Togliete il cortocircuito sulle due boccole En- 
trata, poi ruotate lentamente il cursore del trimmer 
R66 fino a far apparire sui tre display il numero 999, 
ruotatelo quindi ancora pochissimo in modo che 
sui display appaiano le tre lettere 



Taratura trimmer R59 

Questo trimmer serve per tarare il raddrizzatore i- 
deale composto da IC7/A-IC7/B in modo da leg- 
gere sul voltmetro digitale 000 e per farlo dovete 
procedere come segue: 

- Collocate il ponticello di cortocircuito sulla posi- 
zione 4 del connettore J1. 

- Lasciate la manopola del commutatore Select - 
Mode posta sulla sinistra del pannello frontale, sul- 
la posizione Z. 

- Lasciate la manopola del commutatore Range L- 
Z-C posta sulla destra del pannello frontale, sulla 
terza portata dei 9,99 kiloohrn. 

- Lasciate aperte le due boccole Entrata, poi ruo- 
tate lentamente il cursore del trimmer R59 fino a 
far apparire sui tre display il numero 000, 
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Taratura trimmer R57 







Questo trimmer serve per tarare il raddrizzatore i- 
deale composto da IC7/A-IG7/B in modo da leg- 
gere sul voltmetro digitale EEE e per farlo dovete 
procedere come segue: 

- Lasciate il ponticello dì cortocircuito sulla posi- 
zione 4 del connettore J1* 

- Lasciate la manopola del commutatore Select - 
Mode posta sulla sinistra del pannello frontale, sul- 
la posizione Z. 

- Lasciate la manopola del commutatore Range L- 
Z-C posta sulla destra del pannello frontale, sulla 
terza portata dei 9,99 kiloohm. 

- Cortocircuitate le due boccole Entrata con uno 
spezzone di filo, poi ruotate lentamente il cursore 
del trimmer R57 fino a far apparire sui tre display 
il numero 999, ruotatelo quindi ancora di pochis- 
simo in modo che sui display appaiano le tre let- 
tere 



destra è instabile di +/- 1 digit, vale a dire di 1 ci- 
fra; quindi, leggendo, ad esempio, il valore di una 
resistenza di precisione da 220 ohm, non preoc- 
cupatevi se vedrete la cifra oscillare su 219-220- 
221. 

Considerando questo errore di +/- 1 digit e tutte le 
eventuali tolleranze, possiamo affermare che la 
precisione si aggira intorno al 2-3% T quindi se con- 
sideriamo che i normali strumenti di misura han- 
no una precisione soltanto di un 10% possiamo 
classificare questo impedenzimetro come stru- 
mento di tipo professionale. 



Nota = Per ottenere la massima precisione, con- 
sigliamo di ritoccare per una seconda volta la ta- 
ratura dei trimmer R68-R66 e R59-R57, 



Completata la taratura ricordatevi di collocare lo 
spinotto dì cortocircuito sulla posizione 5 del con- 
nettore J1, 



POTENZIOMETRO R9 



OTOTSm* 



^^^WMM 




Il potenziometro R90 t la cui manopola si trova po- 
sta sotto la finestra dei display indicata Offset C, 
si usa solo per eliminare le capacità parassite in- 
terne del circuito e dei puntali quando si desidera 
misurare la capacità di un condensatore. 
Infatti non potendo prevedere la capacità parassi- 
ta delle boccole d'ingresso e nemmeno la lun- 
ghezza dei fili dei puntali esterni, prima di esegui- 
re una misura dovrete ruotare la manopola di que- 
sto potenziometro in modo da leggere sui display 
000, dopodiché potrete misurare la capacità del 
condensatore. 

Per misurare delle piccole capacità conviene usa- 
re dei puntali esterni con dei fili molto corti e mol- 
to distanziati per non falsare la lettura. 



PRECISIONE di LETTURA 

Una volta tarati tutti i trimmer dovete sempre tener 
presente che negli strumenti digitali l'ultima cifra di 




COSTO DI REALIZZAZIONE 



Tutti i componenti necessari per realizzare lo sta- 
dio base LX.1330 (vedi figg, 10-11), compresi cir- 
cuito stampato, zoccoli, integrati, alette di raffred- 
damento, quarzo, trasformatore di alimentazione, 
cordone di rete, esclusi la piattina cablata, il mo- 
bile plastico e il kit LX.1331 L1 48.000 

Tutti i componenti necessari per realizzare lo sta- 
dio di comando LX.1331 e display LX.1331/B (ve- 
di figg. 12-1 3-1 6), compresi circuiti stampati, zoc- 
coli, integrati, commutatori e potenziometro com- 
pleti di manopole, piattina cablata a 20 fili e tre di- 
splay .... L.1 07,000 

Costo del mobile MO.1330 completo di mascheri- 
na serigrafata con già inserita nella finestra del di- 
splay una pellicola pexiglas .. L64.000 

Costo del solo stampato LX.1330 ... ...L.40.000 

Costo del solo stampato LX.1331 L20.000 

Costo del solo stampato LX.1331/B L 1 ,600 



Ai prezzi riportati, già comprensivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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ENTRATA 

+ 24 V. - 



Controllo 
Caricabatterie © © 






Questo semplice circuito di controllo interrompe automaticamente il col- 
legamento tra il caricabatteria e la tensione dei 220 volt nel momento in 
cui la batteria da 24 volt risulta completamente carica. 



Un controllo automatico per caricabatterie era già 
stato presentato sul numero 185 delia rivista, ma, 
quel progetto, pur soddisfacendo pienamente tutti 
gli automobilisti che l'hanno utilizzato per il controllo 
delle batterie da 12 volt, non poteva ovviamente 
accontentare i possessori di veicoli che funziona- 
no con batterie da 24 volt, come fuoristrada, ca- 
mion o macchine agricole, che hanno subito recla- 
mato per avere un analogo circuito, adeguato alle 
loro batterie. 



Modificare il progetto apparso sulla rivista N.185 
non era possibile perché l'integrato utilizzato per 
quello schema, il TCA.965, lavora con tensioni di 
alimentazione comprese tra 5 e 27 volt massimi, 
mentre la massima tensione che serve per carica- 
re le batterie da 24 volt può facilmente superare 
anche i 30 volt. 



Per questo motivo abbiamo progettato un nuovo e 
diverso circuito, la cui peculiarità consiste nel po- 
ter sopportare dei picchi di tensione anche di 40 
volt. 



SCHEMA ELETTRICO 

Come potete vedere dalla fig.1, questo controllo 
automatico funziona con solo 3 transistor ed un 
relè, che viene utilizzato come interruttore per in- 
viare e togliere la tensione dei 220 volt al carica- 
batteria (vedi fig.7). 

Per alimentare il circuito abbiamo utilizzato la ten- 
sione dei 24 - 30 volt che si preleva direttamente 
dai morsetti del caricabatteria. 

Sulta Base del transistor TR1 giunge solo metà del- 
la tensione fornita dal caricabatteria, quindi se sui 
morsetti sono presenti 30 volt, sulla Base ritrovia- 
mo una tensione di 15 volt. 
Se sui morsetti sono presenti 26 volt, sulla Base 
ritroviamo una tensione di 13 volt. 

Sulla Base del transistor TR2 è presente una ten- 
sione stabilizzata di circa 12 volt prelevata dal dio- 
do zener DZ1. Poiché sul Collettore di questo tran- 
sistor è collegata la Base del transistor TR3, utiliz- 
zato per eccitare o diseccitare il relè, possono ve- 
rificarsi le seguenti condizioni. 
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1° - Quando la batteria da 24 volt risulta scarica, 
sulta Base def transistor TR1 c'è una tensione mi- 
nore di quella presente sulla Base del transistor 
TR2. In queste condizioni il transistor TR3 eccita il 
relè facendo così giungere al caricabatteria la ten- 
sione dì rete dei 220 volt. 

2° - Quando la batteria da 24 volt risulta carica, 
sulla Base del transistor TR1 c J è una tensione 
maggiore di quella presente sulla Base del transi- 



stor TR2. In queste condizioni il transistor TR3 di- 
seccita il relè togliendo la tensione dei 220 volt al 
caricabatteria, 

I trimmer R10 - R12 presenti in questo circuito ser- 
vono per tarare, come vi spiegheremo in seguito, 
il valore minimo di tensione sul quale vogliamo che 
si ecciti il relè ed il valore massimo di tensione sul 
quale vogliamo che si disecciti. 



pulsante P1 serve per eccitare in modo manua- 





HETE 
220 Voli 




PRESA 

CARICA 

BATTERIA! 



BATTERIA 24 V 



Fig.1 Schema elettrico per controllare in automatico i caricabatterie da 24 volt. 



ELENCO COMPONENTI LX.1328 



R1 = 47,000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47,000 ohm 1/4 watt 
R3 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R6 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R7 = 5.600 ohm 1/4 watt 
R8 = 2,200 ohm 1/4 watt 
R9 = 8-200 ohm 1/4 watt 



R10 = 50.000 ohm trimmer 
R11 = 8-200 ohm 1/4 watt 
R12 = 50.000 ohm trimmer 
R13 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.800 ohm 1/2 watt 
C1 = 100 nriF elettrolitico 
C 2 = 100.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 22.000 pF poi. 1.000 volt 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 



DS2 = diodo tipo 1N-4150 

DS3 = diodo tipo 1N.4007 

DZ1 = zener 12 volt 1 watt 

DZ2 = zener 12 volt 1 watt 

DL1 = diodo led 

TR1 = NPN tipo 2N-3725S 

TR2 = NPN tipo 2N.3725S 

TR3 = PNP tipo 2N.4033 

P1 = pulsante 

RELE'1 = relè 12 volt 10 amper 
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le il caricabatteria nel caso in cui f collegando una 
batteria mezza scarica, il relè non dovesse ecci- 
tarsi perché la tensione non è ancora scesa al li- 
vello di soglia minima sul quale è stato regolato il 
trimmer R10. 

Quando il relè è eccitato, il diodo led DL1 si ac- 
cende. Ovviamente il diodo si spegne quando il 
relè toglie la tensione dei 220 volt al caricabatteria. 

Poiché questo circuito è molto semplice, qualcuno 
potrebbe chiederci se lo si può adattare ai carica- 
batterie per le batterie da 12 volt. Per evitare di ri- 



spondere a migliaia di lettere di consulenza (ne ri- 
ceviamo già tante), vi anticipiamo subito che è fat- 
tibile apportando queste semplici modifiche: 

- sostituite il diodo zener DZ1 da 12 volt con un 
diodo zener da 6,8 volt 1 watt, . ( 

- sostituite la resistenza R14 da 1.800 ohm, che 
alimenta il diodo led DL1, con una da 820 ohm, 

- cortocircuitare il diodo zener DZ2 3 che abbiamo 
inserito per ridurre la tensione da 24 volt a 12 volt. 

Ovviamente se apportate queste modifiche il cir- 
cuito dovrà essere nuovamente tarato. 
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Fig.2 Schema pratico di montag- 
gio e connessioni dei due transi- 
stor viste da sotto. 
Utilizzate la boccola Rossa che 
troverete nel kit per l'ingresso 
della tensione positiva e quella 
Nera per l'ingresso della tensio- 
ne negativa dei 24 volt. 
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Fi g«4 Lo stampato verrà fissato con quattro 
viti autofilettanti all'interno del suo piccolo 
mobile plastico. Sul pannello frontale collo- 
cherete le due boccole per i 24 volt di ali- 
mentazione che preleverete direttamente 
dal Carica Batteria come visibile in fig.7. Sul 
pannello posteriore dovrete praticare due 
fori per far passare i due cordoni della rete. 



"y 
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RQNOIUA 
ISOLANTE 





Fig.3 Completato il montaggio di tutti i com- 
ponenti sul circuito, avrete una scheda si- 
mile a quella visibile in questa foto. 
Quando inserite i transistor dovrete rivol- 
gere la piccola tacca sporgente dal loro cor- 
po come indicato dal disegno serigrafico, 
che qui non appare perché questa è la foto 
di uno dei nostri primi prototipi. 





Fìg.5 Prima di fissare le boccole sul pan- 
nello frontale, sfilate la rondella dì plastica 
posteriore ed inseritela air interno del pan- 
nello come visibile in disegno. 
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REALIZZAZIONE PRATICA 



Tutti i componenti vanno montati sul circuito stam- 
pato monofaccia siglato LX.1328 (vedi fig,2). 
Iniziate il montaggio inserendo le resistenze ed i 
diodi al silicio. 

I diodi ai silicio DS1 - D32, che hanno i! corpo in 
vetro, vanno posti in prossimità dei trìmmer R10 - 
R12 rivolgendo la fascia nera riportata su un solo 
lato del loro corpo verso il basso. 

II diodo al silicio DS3 T con corpo plastico, va posto 
in prossimità del relè rivolgendo la fascia bianca 
riportata sul suo corpo verso il basso. 

Dopo i diodi al silicio inserite i diodi zener da 12 
volt siglati DZ1 - DZ2. 

Il diodo DZ1, posto di fianco alla resistenza R7, va 
rivolto con la fascia nera verso l'alto, mentre la fa- 
scia nera del dìodo zener DZ2, vicino alia resi- 
stenza R13, deve essere rivolta verso il basso. 

Proseguendo nel montaggio inserite i due trimmer 
R10 - R12, poi tutti i condensatori poliesteri quin- 
di gli elettrolìtici rispettando la polarità dei loro due 
terminali. 

A questo punto potete inserire i transistor metaliici 
TR1 - TR2 - TR3 rivolgendo la loro tacca spor- 
gente come visibile nel disegno pratico di fig.2. 
Nel disegno serigrafico riportato sul circuito stam- 
pato troverete ben evidenziata questa tacca. 

Per completare il montaggio inserite le tre morset- 
tiere a 2 poli ed il relè, quindi appoggiate il circui- 



to nel suo mobile plastico fissandolo con quattro vi- 
ti autofilettanti. 

Sul pannello frontale del mobile fissate il pulsante 
P1 , la gemma cromata di sostegno per il diodo led 
e le due boccole d'ingresso, usando la nera per 
la polarità - e la rossa per la polarità +. 

Prima di fissare queste boccole sul pannello fron- 
tale di alluminio dovete smontarle, quindi sfilare dal 
loro corpo la rondella plastica posteriore che do- 
vrà essere inserita nella parte interna del pannello 
(vedi fig.5) y così da tenere le boccole isolate dal 
metallo del pannello. 

Nel collegare con due fili i terminali del diodo led 
al circuito stampato, saldate il terminale più lungo 
A nel foro posto vicino alla resistenza R14, indica- 
to appunto con A. 

Concluso il montaggio non vi resta che tarare i 
trimmer R10 - R12 come ora vi spiegheremo. 

TARATURA 

Prima di mettere in funzione questo circuito è ne- 
cessario tarare i due trimmer R10 - R12 e per que- 
sta operazione occorre disporre di un alimentatore 
in grado di fornire una tensione variabile da un mi- 
nimo di 22 volt fino ad un massimo di 29 volt. 

- Ruotate i trimmer tutti in senso orario, 

- Regolate l'uscita dell'alimentatore sui 22 volt cir- 
ca. 



ALIMENTATORE 




Fig.6 Per tarare i due trimmer R10 - R12 occorre utilizzare un alimentatore esterno an- 
che non stabilizzato in grado di fornire sulla sua uscita una tensione variabile da 22 
volt a 29 volt circa, quindi seguite le istruzioni riportate nel paragrafo "taratura". 
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CARICA BATTERIA 




Fig.7 Le due boccole d'ingresso 24 volt presenti sul mobile dovranno essere collega- 
te sui morsetti +/- del caricabatteria rispettando la polarità dei due fili. Dopo aver col- 
legato la batteria da ricaricare potrete accendere il circuito di controllo. 



- Collegate tramite due fili i morsetti +/- di alimen- 
tazione del circuito all'alimentatore rispettando la 
polarità (vedi fig.7). 

- Ruotate il cursore del trìmmer R10 fino a quan- 
do non si accende il diodo led, che ci indica che il 
relè si è eccitato. 



Solo dopo aver constatato che tutto funziona rego< 
larmente potrete chiudere il mobile e collegare que< 
sto controllo automatico al vostro caricabatteria. 



- Regolate l'uscita dell'alimentatore sui 29 volt cir- 
ca, poi ruotate il cursore del trimmer R12 fino a 
quando non si spegne il diodo led, che ci indica 
che il relè si è diseccitato. 

Per verificare che il pulsante P1 esplichi la sua fun- 
zione, scollegate dal circuito l'alimentatore, poi ruo- 
tatelo sui 25 volt circa, quindi con questa tensione 
tornate ad alimentare il circuito. 
Il relè non si ecciterà, ma basterà pigiare il pul- 
sante P1 per eccitarlo. 

A questo punto provate ad alzare la tensione da 
25 volt a 29 volt ed automaticamente vedrete che 
il relè si disecciterà. 



COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione 
del kit LX.1328 {vedi fig.2), compreso di circuito 
stampato più due cordoni di rete, Escluso il solo 
mobile con mascherina serìgrafata ... L31 .000 

Costo del mobile M0.1328 completo della sua ma- 
scherina forata e serigrafata L1 1.500 

Costo del solo stampato LX.1328 .„„„ .L. 4.600 

I prezzi riportati, già compresi di IVA, non includo- 
no le spese postali di spedizione a domicilio. 
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SI POSSONO PREVEDERE I TERREMOTI? 










Si è sempre sentito dire che i terremoti che in po- 
chi secondi demoliscono le case, creando panico e 
causando feriti non sono in alcun modo prevedibili. 
Eppure si racconta che molti montanari che abita- 
no in zone sismiche avvertono l'arrivo di un terre- 
moto appoggiando l'orecchio sul terreno, al modo 
dei pellerossa, e se sentono la terra brontolare con 
sempre maggiore intensità, intuiscono che qualco- 
sa di anomalo si sta verificando. 

È ovvio che questa tecnica di previsione è troppo 
elementare per poter essere presa in seria consi- 



derazione, ma se è vero che il nostro orecchio rie- 
sce ad avvertire i "rumorr del sottosuolo, ci siamo 
chiesti perché non progettiamo un sensibile circui- 
to elettronico in grado di rilevare queste vibrazioni? 

Già nel 1989 avevamo presentato sulla rivista 
|\L 130/1 31 un efficiente e sensibile sismografo in 
grado di rilevare tutti i terremoti che si verificano 
nel mondo, dalla California al Cile, dal Giappone 
alla Nuova Zelanda, dalla Turchia alla Grecia e all'I- 
talia, purché avessero una intensità non minore al 
5° grado della scala MercallL 
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Fig.1 Verso la metà di Agosto è apparsa sul nostro sismografo una lieve traccia (vedi la 
prima traccia a sinistra) che col passare dei giorni aumentava sempre più d'intensità. 
NOTA = Tutte le tracce sono state ridotte della META' per farle rientrare nella pagina. 





Fig,2 Agli inizi di Settembre queste tracce raggiungevamo un'ampiezza doppia rispetto a 
quelle registrate a fine Agosto. Ci siamo preoccupati di queste anomale scosse strumentali 
ed abbiamo avvisato la Protezione Civile che ci ha risposto di non allarmarci. 
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26 SETTEMBRE 
ore 02,33 




26 SETTEMBRE 
ore 03,35 
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Fig.3 La mattina del 26 Settembre abbiamo notato alle ore 02,33 un ampio sismogramma 
che poteva essere stato tracciato da una scossa del 7°-8° grado della scala Mercalli, se- 
guita da una seconda scossa alle ore 03,35 di minore intensità (notare la larghezza). 



26 SETTEMBRE 
ore 04,06 




26 SETTEMBRE 
ore 06,14 




26 SETTEMBRE 
ore 06,44 




Fig.4 Nello stesso giorno, alle ore 04,06 - 06,14 - 06,44, il nostro sismografo registrava al- 
tre tre scosse di notevole intensità; confrontando infatti la loro larghezza con quelle pre- 
cedenti le abbiamo ad occhio e croce valutate sul 4°-5° grado della scala MercallL 



Visto if successo di questo sismografo, in questi 
anni abbiamo cercato di progettare altri tipi di si- 
smografi in grado di entrare in risonanza con le più 
deboli vibrazioni della terra, per verificare se sia 
possibile prevedere con anticipo l'arrivo dei terre- 
moti in Italia, che è una zona altamente sismica. 

Tutti gli studi condotti in questo periodo di tempo, 
provando e modificando ogni volta il sensore di 
questi nostri sismografi, ci hanno permesso di ela- 
borare una nostra teoria che non sarà ovviamen- 
te presa in seria considerazione dagli scienziati, 
perché fa voce di Nuova Elettronica, che spende in 
queste ricerche solo qualche decina dì milioni sen- 
za nessun aiuto esterno, vale ben poco contro quei 
potenti che spendono miliardi. 

Con le nostre elementari apparecchiature siamo 
comunque riusciti ad acquisire dei dati molto inte- 
ressanti che vogliamo rendere di dominio pubblico. 
Dopo anni di prove e controprove siamo riusciti a 
progettare un sismografo in grado di registrare i più 
piccoli brontoli! della terra in un raggio di circa 
1.000 Km, e di ciò abbiamo avuto conferma con il 
terremoto che si è verificato in Umbria e nelle Mar- 
che il giorno 26 settembre 1997. 



Dalla loro messa in funzione, per 5 mesi i nostri si- 
smografi non hanno segnalato nulla, e, pensando 
di aver fatto un clamoroso "fiasco", ci eravamo un 
po' scoraggiati, 

Poi, verso la metà di agosto, abbiamo iniziato a 
vedere delle piccole tracce (vedi fig,1). Abbiamo 
perciò chiesto subito agli Istituti di Sismologia se si 
era verificato qualche piccolo terremoto nella no- 
stra zona (avevamo collocato i sismografi a Imola 
e in una zona appenninica adiacente), ma la ri- 
sposta è stata negativa, in quanto le loro appa- 
recchiature non avevano segnalato nessun sisma. 
Col passare dei giorni abbiamo notato che i sismo- 
grammi aumentavano d'ampiezza e di frequenza 
(vedi fig.2), quindi ci siamo preoccupati di avvisare 
la Protezione Civile, che ci ha risposto di non allar- 
marci perché i loro sismografi non segnalavano 
quello che noi vedevamo sui nostri tracciati. 

Alle ore 02,33 della mattina del 26 settembre ab- 
biamo notato un sismogramma che poteva essere 
stato tracciato solo da una scossa del 7 q - 8° gra- 
do della scala Mercalli (vedi fig.3 a sinistra), poi al- 
le ore 03,35 è stata registrata una seconda scos- 
sa, alle ore 04,06 una terza, una quarta alle ore 
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26 SETTEMBRE 
ore 11,42 -11,46 




Fìg.5 Verso le ore 11,42 delio stesso giorno 26 settembre abbiamo registrato una forte 
scossa dell'8°-9° grado della scala Mercalli, che si è ripetuta dopo pochi minuti, più pre- 
cisamente alle ore 11,46, allungando come visibile il nostro tracciato. 



06,14 ed una quinta alle 06,44 (vedi fig.4) t che ab- 
biamo valutato sul 5 Q grado della scala Mercalli. 
Abbiamo allora acceso la TV e dal notiziario del 
mattino abbiamo appreso che nelle zone di Serra- 
valle, del Olienti e di Collecurti si era verificato 
un terremoto che aveva devastato molte zone 
dell'Umbria e delle Marche lasciando migliaia di 
persone senza tetto. 

Poi alle ore 11,42 e 11,46 dello stesso giorno ab- 
biamo registrato due violente scosse dell'8° e 9° 
della scala Mercalli (vedi fig,5), e nei giorni suc- 
cessivi il nostro sismografo ha segnalato circa 600 
scosse più o meno forti del 1° - 2° - 3° - 4° grado, 
Il giorno 3 ottobre 97 ecco una nuova scossa 
deirs grado della scala Mercalli (vedi fig-6 a de- 
stra) e da allora siamo arrivati al 20 ottobre 97, re- 
gistrando sempre tre-quattro scosse giornaliere. 

Anche se sappiamo che è abbastanza difficile pre- 
vedere la zona esatta in cui si verificherà un terre- 
moto, se gli uffici tecnici dei Comuni limitrofi aves- 
sero installato uno di questi sismografi, avrebbero 



potuto subito stabilire con buona approssimazione 
la zona interessata a questo sisma, perché a una 
distanza di circa 350 Km (questa è la distanza tra 
Imola e l'epicentro del terremoto) noi già alla fine 
di agosto e ai primi di settembre rilevavamo degli 
sciami con un'ampiezza di 4 - 5 cm. 
Se avessimo installato i nostri sismografi a soli 20 
- 30 Km della zona dell'epicentro, l'ampiezza di 
questi sismogrammi avrebbe superato tranquilla- 
mente gli 8 - 9 cm preavvisando con diversi giorni 
di anticipo che qualcosa di anomalo si stava veri- 
ficando in questa zona attamente sismica, 

A questo punto tutti ci chiederanno quando verrà 
pubblicato questo nuovo sismografo. A questa 
domanda non possiamo per ora dare una risposta 
precisa perché per avere tutte le parti meccani- 
che di precisione richieste siamo costretti a rivol- 
gerci alle industrie meccaniche, che non tralascia- 
no i lavori già programmati per dedicarsi ai nostri 
urgenti fabbisogni, per loro pochi redditizi, lascian- 
do così trascorrere mesi dalla data dell'ordine e f se 
ciò non bastasse, dobbiamo anche ringraziarli. 



2 OTTOBRE 
ore 21 ,30 
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3 OTTOBRE 
ore 10,55 




Fig,6 Dal 26 settembre fino al 2 ottobre abbiamo registrato centinaia di piccole e medie 
scosse, poi il 3 ottobre alle ore 10,55 una nuova forte scossa del 7°-8° grado della scala 
Mercalli e da questa data fino al 20 ottobre non è passato un giorno senza scosse. 
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In questa Lezione affrontiamo i diodi SCR ed i diodi TRIAC spiegandovi le caratteristiche che li 
differenziano e i loro diversi comportamenti nel caso in cui si applichi una tensione continua o al- 
ternata sull'Anodo e sul Gate, Poiché sappiamo che sperimentando in pratica quello che si è 
appreso con la teoria si riesce a comprendere meglio come funzionano questi componenti, vi con- 
sigliamo di costruire it semplice ed istruttivo circuito didattico siglato LX.5019. 

A completamento di questa Lezione sui diodi SCR e TRIAC vi proponiamo due progetti che non 
mancheranno di suscitare un certo interesse. Il circuito che abbiamo chiamato varilight serve per 
variare la luminosità dì una lampada a filamento da 220 volt dal suo massimo al suo minimo. 
Quello chiamato luci psichedeliche gestisce l'accensione di tre lampadine colorate a suon di 
musica. Questo secondo circuito è identico a quello installato nelle discoteche, con la sola e u- 
nica differenza che nel nostro progetto vengono utilizzate delle minuscole lampade da 12 volt an- 
ziché delle potenti lampade da 220 volt. 

Se avete seguito tutte le nostre Lezioni, sarete già riusciti a montare e a far funzionare diversi cir- 
cuiti, e vi sarete resi conto che l'elettronica, se spiegata in modo semplice e con tanti disegni ed 
esempi pratici, non è poi così difficile come inizialmente supponevate. 
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Per farvi capire come funzionano i diodi chiamati 
SCR e Triac utilizzati in diversi circuiti elettronici, 
abbiamo pensato di paragonarli a dei relè, di con- 
siderarli cioè come se fossero composti da una bo- 
bina di eccitazione e da due contatti meccanici 
usati come interruttori. 

Se ai capi della bobina non viene applicata nes- 
suna tensione, i suoi contatti rimangono aperti e 
di conseguenza la lampadina resta spenta non 
giungendo su di essa la richiesta tensione di ali- 
mentazione (vedi fig.523). 

Applicando una tensione ai capi della bobina, il relè 
sì ecciterà chiudendo automaticamente i suoi con- 
tatti e in queste condizioni la lampadina sì accen- 
derà (vedi fig.524). 

Nota = Anche se abbiamo paragonato questi dio- 
di a dei relè t facciamo presente che al loro inter- 
no non è presente nessuna bobina e nessun con- 
tatto meccanico. 

A differenza dei relè, che risultano sempre molto 
lenti nell'aprire e chiudere i loro contatti, i diodi 
SCR e Triac sono invece super veloci, perchè 
non dotati di parti meccaniche in movimento e per 
tale motivo questi diodi trovano un largo impiego 
in tutte quelle apparecchiature elettroniche in cui 
occorre commutare molto velocemente delle ten- 
sioni e delle correnti. 



Il diodo chiamato SCR 



Il diodo SCR (Silicon Controlied Rectifier) viene raf- 
figurato negli schemi elettrici con il simbolo grafico 
visibile in fig.527, cioè con un cerchio al cui inter- 
no è presente un diodo raddrizzatore provvisto di 
un terzo terminale chiamato Gate. 

In pratica i diodi SCR si presentano con la mede- 
sima forma e dimensione di un comune transistor 
di potenza (vedi fig.527). 

Le lettere riportate sui tre terminali che fuoriesco- 
no dal cerchio indicano: 

A = Anodo (terminale da collegare al carico) 
K = Catodo (terminale da collegare a massa) 
G = Gate (terminale di eccitazione) 

In fig.525, in serie al terminale del Gate ed anche 
a quello dell'Anodo abbiamo disegnato un diodo 
raddrizzatore per farvi capire che, attraverso que- 
sti terminali, possono passare le sole tensioni di 
polarità positiva (vedi fig.526). 

Sul terminale Anodo va sempre applicata la lam- 
padina o il motore che si desidera alimentare. 






Fig.523 Tutti sanno che un relè è composto 
da una bobina di eccitazione e da due con- 
tatti che si chiudono soltanto se ai capi del- 
la bobina viene applicata una tensione suf- 
ficiente per eccitarla. 





Fig.524 La lampada, collegata al terminale 
A, si accende non appena viene premuto 
PI. Lasciando il pulsante la lampada ri- 
marrà accesa perchè la tensione presente 
sul terminale A passerà sulla bobina. 
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Fig.525 Un diodo SCR si differenzia da un 
relè anche perchè, in serie al terminale Ga- 
te e al terminale Anodo, risulta inserito un 
diodo raddrizzatore che provvede a lasciar 
passare le sole tensioni positive. 
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11 terminale Catodo va invece collegato a massa. 

Sul terminale Gate va sempre applicata una ten- 
sione o un impulso di polarità positiva per poterlo 
eccitare. 

Non appena l'SCR si eccita, al suo interno vengo- 
no cortocircuitati i due terminali Anodo-Catodo, 
quindi una eventuale lampadina collegata al suo A- 
nodo si accenderà. 

Sul corpo di ogni diodo SCR è sempre stampiglia- 
ta una sigla; pertanto dalle caratteristiche fornite 
dalla Casa Costruttrice è possibile desumere qua- 
le tensione o corrente massima esso può accet- 
tare, cioè sapere se il diodo può essere alimenta- 
to con una tensione di 200-600-800 volt e può es- 
sere in grado di alimentare dei circuiti che assor- 
bono correnti di 5-8-10 amper 

Facciamo presente che un diodo SCR da 600-800 
volt 10 amper funziona anche con tensioni e cor- 
renti minori, quindi potremo tranquillamente ali- 
mentarlo con tensioni di 50-20-12-4,5 volt e colle- 
gare al suo Anodo dei circuiti che assorbono cor- 
renti di soli 0,5-0,1 amper. 

Se alimentiamo un diodo SCR con una tensione di 

12 volt dovremo collegare al suo Anodo una lam- 
padina o un qualsiasi altro carico che funzioni con 
una tensione di 12 volt 
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Fig.526 Se applicheremo il positivo di una 
pila su un diodo collegato come visibile in 
figura, la lampadina si accenderà, se inve- 
ce applicheremo il negativo della pila la 
lampadina rimarrà spenta. 
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Fig.527 Sulla sinistra il simbolo grafico del 
diodo SCR e sulla destra le sue reali di- 
mensioni con i tre piedini K-A-G. 
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Fig.528 Se rivolgiamo il positivo di una pila verso il Gate di un SCR e il positivo di una 
seconda pila verso la lampadina collegata all'Anodo, basterà premere il pulsante P1 per 
farla accendere (vedi A). Lasciando il pulsante la lampadina non si spegnerà (vedi B). Per 
spegnerla occorre togliere la tensione sull'Anodo tramite l'interruttore S1 (vedi C). 



Se lo alimentiamo con una tensione di 220 volt, 
dovremo ovviamente collegare al suo Anodo una 
lampadina o un qualsiasi altro carico che funzioni 
con una tensione dì 220 volt. 

Per eccitare un SCR occorre sempre applicare sul 
suo Gate una tensione in grado di fornire una cor- 
rente più che sufficiente per poterlo portare in con- 
duzione. 

Gli SCR più' sensibili possono essere eccitati con 
correnti di Gate di 5-10 mA. 

Quelli meno sensibili possono essere eccitati con 
correnti di Gate di 20-30 mA. 

Sui terminali Anodo-Catodo di un dìodo SCR pos- 
siamo applicare sia una tensione continua che u- 
na tensione alternata, ottenendo nei due casi un 
funzionamento completamente diverso. 



SCR alimentato con una 
tensione CONTINUA 



Se alimentiamo l'Anodo e il Gate di un SCR con 

una tensione di polarità positiva (vedi fig.528) ot- 
terremo queste condizioni: 

- Quando premiamo il pulsante P1, sul suo Gate 
giungerà 1 un impulso positivo che, eccitando il 
diodo SCR, lo porterà in conduzione facendo cosi 1 
accendere la lampadina che avremo collegato al 
suo Anodo (vedi fig.528-A), 

- Lasciando il pulsante P1 noteremo che la lampa- 
dina non si spegnerà (vedi fig.528-B). 

- Per spegnere la lampadina dovremo togliere la 




tensione di alimentazione dal suo Anodo apren- 
do l'interruttore S1 (vedi fig.528-C). 

- Chiudendo nuovamente l'interruttore S1 la lam- 
padina rimarrà spenta, perchè l'SCR per portarsi 
nuovamente in conduzione deve ricevere sul suo 
Gate la necessaria tensione positiva di eccita- 
zione (vedi fig. 528-A). 

- Se sul Gate applichiamo una tensione di polarità 
negativa (vedi fig.529-A) e poi premiamo il pul- 
sante P1 il diodo non si ecciterà, anche se TAno- 
do risulta alimentato con una tensione positiva, 

- Se sul Gate applichiamo una tensione di polarità 
positiva ma sul suo Anodo applichiamo una ten- 
sione di polarità negativa (vedi fig.529-B), pre- 
mendo il pulsante P1, il diodo non si ecciterà. 

Detto questo, tutti avranno compreso che per po- 
ter eccitare un diodo SCR e' necessario che sul 
suo Anodo risulti sempre presente una tensione di 
polarità positiva e che sul suo Gate venga sem- 
pre applicato un impulso di polarità positiva. 

SCR alimentato con una 
tensione ALTERNATA 

Se alimentiamo I Anodo di un SCR con una ten- 
sione alternata ed il suo Gate con una tensione 
continua positiva otterremo queste condizioni: 

- Premendo il pulsante PI, il diodo SCR istanta- 
neamente si porterà in conduzione facendo ac- 
cendere la lampadina (vedi fig.530-A). 

- Lasciando il pulsante P1, a differenza di quanto 
si verificava con l'alimentazione in continua, la 
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Fig.529 Se rivolgiamo il negativo 
di una pila verso il Gate, poi pre- 
miamo il pulsante P1, la lampadi- 
na non si accenderà (vedi A); lo 
stesso avviene collegando il ne- 
gativo della seconda pila verso 
I 1 Anodo (vedi B). 
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Fig.530 Se alimentiamo l'Anodo 
con una tensione alternata, poi ri- 
volgiamo il positivo di una pila 
verso il Gate (vedi A), premendo 
P1 la lampadina si accenderà, ma 
non appena lo lasceremo questa 
subito si spegnerà (vedi B). 
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Fig.531 Se alimentiamo il Gate e 
l'Anodo del diodo SCR con una 
tensione alternata, non appena 
premeremo il pulsante P1 la lam- 
padina si accenderà (A), ma ap- 
pena lo lasceremo si spegnerà 
come nel caso della fig.530. 





Fig.532 Se alimentiamo il solo 
Gate con una tensione alternata 
(vedi A), premendo P1 la lampa- 
dina si accenderà, ma lasciando- 
lo non si spegnerà. Per poterla 
spegnere dovremo aprire T inter- 
ruttore S1 . 
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lampadina si spegnerà (vedi fig.530-B). 

Questo avviene perchè la sinusoide della tensio- 
ne alternata, come già saprete, è composta da se- 
mionde positive e da semionde negative, quin- 
di quando questa tensione invertirà la sua polarità 

si verificherà* la stessa condizione visibile in 
fig.529-B, cioè con il polo negativo della pila rivol- 
to verso l'Anodo. 

Per poter tenere sempre accesa la lampadina col- 
legata ad un diodo SCR alimentato con una ten- 
sione alternata, dovremo sempre tenere premuto 
il pulsante P1 (vedi fig.530-A). 

Poiché i diodi SCR entrano in conduzione solo 
quando sul loro Anodo è presente la semionda 
positiva, ma non quando è presente la semion- 
da negativa, la lampadina riceverà metà tensione. 

Quindi se ali Anodo delI'SCR colleghiamo una lam- 
padina da 12 volt ed alimentiamo il circuito con u- 
na tensione alternata di 12 volt, la lampadina ri- 
ceverà una tensione di soli 6 volt. 
Per accendere una lampadina con una tensione al- 
ternata di 12 volt, dovremo applicare sul suo A- 
nodo una tensione alternata di 24 volt. 

Se ali Anodo deirSCR colleghiamo una lampadi- 
na di 220 volt ed alimentiamo il circuito con una 
tensione alternata di 220 volt, la lampadina sì ac- 
cenderà come se ai suoi capi fosse applicata una 
tensione di 110 volt, quindi emetterà meno luce. 

Alimentando sia il suo Anodo che il suo Gate con 
una tensione alternata come visibile in fig,531 ot- 
terremo queste condizioni: 

- Se premiamo il pulsante P1 posto sul Gate la lam- 
padina si accenderà (vedi fig,531-A) perchè le se- 
mionde positive della tensione alternata ci per- 
metteranno dì ottenere le stesse condizioni che ab- 
biamo illustrato in fig.528-A. 

- Non appena lasceremo il pulsante P1 (vedi 
fig.531-B) la lampadina si spegnerà, perchè quan- 
do sull'Anodo giunge la semionda negativa del- 
la tensione alternata otterremo la stessa condizio- 
ne che abbiamo esemplificato nella fig.529-B. 

Se alimentiamo il solo Gate con una tensione al- 
ternata e l'Anodo con una tensione continua co- 
me visibile in fig.532 otterremo queste condizioni: 

- Quando premiamo il pulsante P1 e sul Gate giun- 
ge la semionda positiva della tensione alternata, 



ti diodo SCR si ecciterà facendo accendere la lam- 
padina collegata al suo Anodo. 
- Lasciando il pulsante P1 la lampadina non si spe- 
gnerà, perchè otterremo la stessa condizione illu- 
strata nella fig.528-B. 




il diodo chiamato TRIAC 



Il diodo TRIAC (TRIode Alternate Current) viene 
disegnato negli schemi elettrici con il simbolo gra- 
fico visibile in fig.533, cioè con un cerchio al cui 
interno sono presenti due diodi raddrizzatori pò- 
sti in opposizione di polarità, provvisti di un terzo 
terminale chiamato Gate. 

Anche i diodi Triac presentano la stessa forma e 
dimensione di un normale transistor di potenza. 

Le lettere riportate sui tre terminali che fuoriesco- 
no da questo cerchio significano: 

A1 = Anodo del diodo 1 
A2 = Anodo del diodo 2 
G = Gate di eccitazione per i due diodi 

Come visibile in fig.534, dove abbiamo raffigurato 
un Triac come se fosse un relè, in serie al termi- 
nale Anodo abbiamo disegnato due diodi raddriz- 
zatori posti in opposizione di polarità, per farvi ca- 
pire che un diodo serve per lasciare passare le so- 
le tensioni di polarità positiva e l'altro diodo le so- 
le tensioni di polarità negativa. 

V Anodo 1 va sempre collegato a massa. 

All'Anodo 2 va sempre collegata la lampadina o 
il motore che si desidera alimentare. 

Sul Gate occorre applicare una tensione per po- 
terlo eccitare, non importa se di polarità positiva 
o negativa. 

Quindi il terminale Gate di un Triac, a differenza di 
quello di un diodo SCR, può venire eccitato sia con 
una tensione positiva che negativa. 

Quando si acquista un diodo Triac è sufficiente ve- 
rificare le caratteristiche fornite dalla Casa Co- 
struttrice in riferimento alla sigla stampigliata sul 
suo corpo, per sapere con quale tensione o cor- 
rente massima può lavorare, cioè per sapere se il 
diodo può essere alimentato con una tensione di 
200-600-800 volt e se al suo Anodo 2 è possibi- 
le collegare dei carichi che assorbono delle correnti 
di 5-8-10 amper 
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Fig.533 Sulla sinistra il simbolo grafico del 
diodo TRIAC e sulla destra le sue reali di* 
mensioni con i tre piedini A1-A2-G. 



TRIAC 




Fìg.534 Un diodo TRIAC si differenzia da un 
diodo SCR perchè in serie al terminale A- 
nodo risultano inseriti due diodi raddrizza- 
tori posti in opposizione di polarità. Un dio- 
do lascerà passare le sole tensioni positi- 
ve e Taltro le sole tensioni negative. 
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Fig.535 Quindi sui diodi DS1-DS2 possiamo 
applicare sia una tensione "continua con 
polarità positiva o negativa che una ten- 
sione "alternata", perchè se non riesce a 
condurre il diodo DS1 condurrà il diodo DS2 
oppure viceversa. 



Facciamo presente che un diodo Trlac da 600-800 
volt 10 amper funziona anche con tensioni e cor- 
renti minori, quindi lo potremo alimentare con ten- 
sioni di 50-20-12-4,5 volt e potremo collegare al 
suo Ànodo 2 circuiti che assorbono correnti sol- 
tanfo di 2-0,5-0,1 amper. 

Se alimentiamo un diodo Triac con una tensione 
di 12 volt, dovremo collegare in serie al suo Ano- 
do 2 una lampadina o un qualsiasi altro carico che 
funzioni con una tensione di 12 volt. 

Se alimentiamo un diodo Triac con una tensione 
di 220 volt, dovremo collegare al suo Anodo 2 u- 
na lampadina o un qualsiasi altro carico che fun- 
zioni con una tensione di 220 volt. 

Per eccitare un Triac occorre applicare sul suo 
Gate una tensione o degli impulsi, in grado dì for- 
nirgli la corrente necessaria per portarlo in con- 
duzione. 

I Triac più sensibili possono essere eccitati con 
una corrente di soli 5-10 mA. 

Quelli meno sensibili possono essere eccitati so- 
lo facendo scorrere nel loro Gate una corrente dì 
20-30 mA, 

Le differenze che intercorrono tra un diodo SCR ed 
un diodo Triac possono essere così riassunte: 

- il diodo SCR si eccita solo se sull'Anodo è pre- 
sente una polarità positiva e solo quando sul suo 
Gate si applica una tensione di polarità positiva, 
mentre il diodo Triac si può eccitare applicando 
sia sul Gate che sugli Anodi 1 -2 una tensione con- 
tinua o alternata, ottenendo nei due casi un fun- 
zionamento completamente diverso. 





RIAC alimentato con una 
tensione CONTINUA 



Se in serie all'Anodo 2 collochiamo una lampadi- 
na collegata al positivo di alimentazione, per por- 
tare in conduzione questo Triac dovremo applica- 
re sul suo Gate una tensione non importa se di po- 
larità positiva o negativa. 

Se alimentiamo l'Anodo 2 e il Gate con una ten- 
sione positiva (vedi fig.536) otterremo queste con- 
dizioni: 

- Quando premeremo il pulsante P1 sul Gate giun- 
gerà un impulso positivo che, portando il Triac in 
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Fig.536 Se rivolgiamo il positivo di una pila verso il Gate di un TRI AC e il positivo 
seconda pila verso la lampadina collegata all'Anodo 2, basterà premere il pulsante 
farla accendere (vedi A). Lasciando il pulsante, la lampadina non si spegnerà (vedi 
spegnerla occorre togliere la tensione sull'A2 tramite r interruttore S1 (vedi C). 



dì una 
P1 per 
B). Per 



conduzione, farà accendere la lampadina collega- 
ta all'Anodo 2 (vedi fig,536-A). 

- Lasciando il pulsante P1 la lampadina non si spe- 
gnerà ma rimarrà accesa (vedi fig.536-B). 

- Se vogliamo spegnere la lampadina dovremo to- 
gliere la tensione di alimentazione dall'Anodo 2 a- 
prendo l'interruttore S1 (vedi fig,536-C). 

- Se torneremo a chiudere l'interruttore S1 la lam- 
padina rimarrà spenta, perchè il diodo Triac per 
portarsi in conduzione deve nuovamente ricevere 
sul suo Gate una tensione di eccitazione. 

Se sul Gate applichiamo una tensione negativa, 
come visibile in fig.537-A non appena premeremo 
il pulsante P1 il Triac si ecciterà e nuovamente la 
lampadina si accenderà. 



Se invertiamo la polarità della pila anche sul suo 
Anodo 2 (vedi fìg.537-B), premendo P1 nuova- 
mente la lampadina si accenderà, perchè all'inter- 
no di un Triac sono presentì due diodi in opposi- 
zione di polarità, quindi se non conduce il diodo 1 
conduce il diodo 2, 

Per diseccitare un diodo Triac alimentato con u- 
na tensione continua occorre sempre togliere la 
tensione all'Anodo 2 tramite l'interruttore S1 come 
avveniva per i diodi SCR. 



TRIAC alimentato con una 
tensione ALTERNATA 




Se alimentiamo l'Anodo 2 con una tensione alter- 
nata ed il Gate con una tensione continua otter- 



remo queste condizioni: 

- Se applicheremo sul Gate una tensione positiva 
(vedi fig.538-A) oppure negativa, non appena pre- 
meremo il pulsante P1 il Triac si porterà subito in 
conduzione e la lampadina si accenderà. 

- Rilasciando il pulsante P1 la lampadina si spe- 
gnerà perchè, quando la sinusoide della tensione 
alternata passa dalla semionda positiva a quel- 
la negativa, per una frazione di secondo sull'A- 
nodo 2 la tensione assume un valore di volt, 
quindi otterremo la stessa condizione che si verifi- 
cherebbe se aprissimo l'interruttore S1. 

- Se volessimo tenere sempre accesa la lampadi- 
na dovremo tenere premuto P1. 

A differenza del diodo SCR dalla cui uscita si pre- 
levava una tensione pari alla metà dì quella di ali- 
mentazione, sull'uscita del diodo Triac alimentato 
con una tensione alternata, preleveremo sempre 
la tensione di alimentazione totale perchè questo 
conduce sia con le semionde positive che con 
quelle negative. 

Quindi se all'Anodo 2 del Triac colleghiamo una 
lampadina da 12 volt ed alimentiamo il circuito con 
una tensione alternata di 12 volt T la lampadina ri- 
ceverà la tensione totale di 12 volt. 

Se all'Anodo 2 del Triac colleghiamo una lampa- 
dina da 220 volt ed alimentiamo il circuito con u- 
na tensione di 220 volt, questa riceverà la tensio- 
ne totale di 220 volt. 

Se alimentiamo sia l'Anodo che il Gate con una 
tensione alternata (vedi fig.539) otterremo queste 
condizioni: 



40 





Fig.537 Se rivolgiamo il negativo 
di una pila verso il Gate, poi pre- 
miamo ir pulsante P1, la lampadi- 
na si accenderà (vedi A) e lo stes- 
so avviene se collegheremo il ne- 
gativo della seconda pila verso 
l'Anodo (vedi B). 





Al TENSIONE 

ALTERNATA 
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Fig.538 Se alimentiamo l'Anodo 
con una tensione alternata, pre- 
mendo P1 la lampadina si accen- 
derà sia che verso il Gate risulti 
rivolto il negativo che il positivo 
di una pila (vedi A-B). 
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Fig.539 Se alimentiamo il Gate e 
l'Anodo 2 del diodo Triac con Li- 
na tensione alternata, non appe- 
na premeremo il pulsante P1 la 
lampadina si accenderà (A), ma 
non appena lo lasceremo la lam- 
padina subito si spegnerà. 





ni^ Fig.540 Se alimentiamo il solo 
Gate con una tensione alternata 
(vedi A), premendo P1 la lampa- 
dina si accenderà, ma lasciando- 
lo non si spegnerà. Per poterla 
spegnere dovremo aprire l'inter- 
ruttore S1 (vedi B). 
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- Premendo il pulsante P1 applicato sul Gate, la 
lampadina si accenderà perchè in presenza di se- 
mionde positive o negative abbiamo sempre u- 
no dei due diodi posti in opposizione di polarità, 
che lascerà passare la tensione come abbiamo il- 
lustrato nelle figg.537 - 538. 

- Non appena lasceremo il pulsante P1 la lampa- 
dina si spegnerà, perchè quando la sinusoide del- 
la tensione alternata invertirà la sua polarità, la 
tensione sull'Anodo 2 assumerà per una frazione 
di secondo un valore di volt, quindi otterremo la 
stessa condizione che si determinerebbe se a- 
prissimo per un istante l'interruttore S1 . 

Se alimentiamo il solo Gate con una tensione 
alternata e l'Anodo con una tensione continua 
come visibile in fig.540 otterremo queste condi- 
zioni: 

- Quando premiamo il pulsante P1 e sul Gate giun- 
ge la semionda positiva della tensione alternata 
il diodo SCR si ecciterà facendo accendere la lam- 
padina collegata al suo Anodo. 



- Rilasciando il pulsante P1 la lampadina non si 
spegnerà perchè si verrà a determinare la stessa 
condizione visibile nella fig.536 B. 







DIODI di POTENZA 



Nelle figg.527-533 abbiamo disegnato il corpo dei 
diodi SCR e Triac più comunemente reperibili, in 
grado di alimentare dei circuiti che assorbono cor- 
renti che non superano i 10 amper. 

Esistono dei diodi SCR e Triac usati in campo in- 
dustriale in grado di alimentare dei circuiti che as- 
sorbono correnti molto elevate, ad esempio 50 e 
anche 100 amper. 

Il corpo di questi diodi di potenza, come potete ve- 
dere in fig.541 , ha la forma di un grosso bullone 
metallico provvisto di due soli terminali. 

Il terminale più sottile è sempre il Gate, mentre il 
terminale più grosso è l'Anodo se questo è un dio- 
do SCR, oppure l'Anodo 2 se è un diodo Triac. 

Il lato filettato è sempre il Catodo se il diodo è un 
SCR, oppure l'Anodo 1 se è un Triac. 






Fig.541 Esistono degli SCR di potenza uti- 
lizzati in campo industriale che hanno un 
corpo a forma di bullone. Questi diodi so- 
no in grado di alimentare dei circuiti che as- 
sorbono anche 50-100 Amper. La vite di 
questo bullone è il K, il terminale più lungo 
è l'Anodo ed il più corto il Gate. 






Fig.542 Anche i Triac di potenza hanno un 
corpo simile a quello degli SCR. Per stabi- 
lire se un diodo è un SCR o un Triac basta 
alimentare il suo Anodo con una tensione 
negativa di 12 volt. Se la lampadina non si 
accende (vedi fig.529) è un SCR se si ac- 
cende (vedi fig.537) è un Triac. 
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Con questo progetto potete 
subito vedere come si com- 
porta un diodo SCR o Triac 
quando sui suoi terminali 
viene applicata una tensione 
continua oppure alternata. 



CIRCUITO DIDATTICO LX.5019 per SCR e TRIAC 




Per tenere bene a mente quale differenza esiste 
tra un diodo SCR ed un Triac T oppure come si com- 
portano questi componenti se alimentati con una 
tensione continua o alternata, non c'è niente di 
meglio che vederli funzionare e per tale motivo vi 
proponiamo questo semplice kit. 

Per realizzare questo circuito didattico per SCR e 
Triac dovete procurarvi il kit siglato LX.5019 com- 
posto da un circuito stampato già inciso e forato, 
da un diodo SCR, da un diodo Triac, da due lam- 
padine da 12 volt e da tutti gli altri componenti ne- 
cessari per farfo funzionare. 



SCHEMA ELETTRICO 



Iniziamo la descrizione dello schema elettrico ri- 
portato in fig.543 dal trasformatore siglato T1 prov- 
visto di un avvolgimento primario da collegare ai 
220 volt delle rete e dal secondario idoneo a for- 
nire una tensione di 12+12 volt. 

La presa centrale di questo trasformatore viene u- 
tilìzzata per alimentare sia il terminale K del diodo 
SCR che il terminale Anodo 1 del diodo Triac. 

Alle due estremità dei 12+12 volt di questo tra- 
sformatore risultano collegati due diodi raddrizza- 
tori siglati DS1-DS2 

Il diodo DS1 viene utilizzato per raddrizzare le so- 
le semionde positive della tensione alternata ed 
il diodo DS2 le sole semionde negative. 



Le tensioni raddrizzate vengono filtrate dai due con- 
densatori elettrolitici siglati C1-C2 per ottenere u- 
na tensione perfettamente continua di polarità po- 
sitiva dal diodo DS1 e una di polarità negativa dal 
diodo DS2 

Da una sola estremità del secondario, e prima del 
diodo raddrizzatore DS1, viene prelevata una ten- 
sione alternata di 12 volt, che serve per alimen- 
tare, tramite it commutatore S2, i terminali A 
deirSCR e A2 del Triac e, tramite il commutatore 
S3, i terminali Gate di questi due diodi. 

Le tre tensioni di polarità positiva-negativa o al- 
ternata giungeranno sui due commutatori rotativi 
siglati S2-S3. 

Ruotando il commutatore S2 sulla posizione 1 t gli 
anodi delCSCR e del Triac vengono alimentati con 
una tensione negativa. 

Ruotando ìf commutatore S2 sulla posizione 2 S gli 
anodi delI'SCR e del Triac vengono alimentati con 
una tensione positiva. 

Ruotando il commutatore S2 sulla posizione 3, gli 
anodi deirSCR e del Triac vengono alimentati con 
una tensione alternata. 

Ruotando il commutatore S3 sulla posizione 1, i 
Gate deirSCR e del Triac vengono alimentati con 
una tensione negativa. 

Ruotando il commutatore S3 sulla posizione 2, i 
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SCR 



KAG 




TRIAC 



A1A2G 




DS2 



DIODO 

LED 



iq.543 Schema elettrico del circuito e connessioni dei diodi SCR-Triac-Led. 




Gate deirSCR e del Triac vengono alimentati con 
una tensione positiva. 

Ruotando il commutatore S3 sulla posizione 3 i Ga- 
te deirSCR e del Triac vengono alimentati con u- 
na tensione alternata. 

Utilizzando questi commutatori si possono ottene- 
re tutte le combinazioni necessarie per verificare 
se un SCR o un Triac funzionano come descritto 
nel testo. 

La tensione prelevata dal cursore del commutato- 
re S2 verrà applicata alle lampadine LP1-LP2 da 
12 volt collegate alI'SCR ed al Triac passando at- 
traverso il deviatore siglato S4, che ci servirà per 
togliere la tensione quando, innescati i due diodi 
con una tensione continua, vorremo spegnere le 
due lampadine. 

La tensione prelevata dal cursore del commutato- 
re S3 arriverà sui pulsante P1 che, se premuto, farà 
giungere sul Gate delI'SCR e del Triac la neces- 
saria corrente di eccitazione. 

Il diodo led DL1, collegato tra i due estremi della 
tensione positiva e negativa, viene utilizzato come 
lampadina spia per poter stabilire quando il circui- 
to risulta alimentato dalla tensione di rete. 



ELENCO COMPONENTI LX.5019 



k^Ku 



R1 =1.200 ohm 1/4 watt 
R2 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R3 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R4 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R5 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R6 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R7 = 4,7 ohm 1/2 watt 
R8 = 470 ohm 1/2 watt 
R9 = 470 ohm 1/2 watt 
C1 = 1.000 mF elettrolitico 
C2 = 1.000 mF elettrolitico 
DS1 = diodo tipo 1N.4007 
DS2 = diodo tipo 1N.4007 
DL1 = diodo led 

SCR1 = SCR 800 V. 8 A. 
TRC1 = Triac 500 V. 5 A. 
T1 = trasform. 25 watt (T025.04) 
sec. 12+12 V. 1 A. 

51 = deviatore 

52 = commutatore 4 vie 3 pos. 

53 = commutatore 4 vie 3 pos. 

54 = deviatore 
P1 = pulsante 
LP1 - LP2 = lampade 12 V. 3 W. 
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Fig.544 Schema pratico di montaggio. Per distinguere il diodo SCR dal Triac dovrete 
controllare la sigla stampigliata sui loro corpi. Il diodo SCR è contraddistinto dalla si- 
gla TYN.808, mentre il Triac dalla sigla BTA.10. 

Come potete vedere nel disegno, i terminali centrali dei deviatore S1-S4 vanno colle- 
gati con uno spezzone di filo al terminale superiore. Poiché i commutatori rotativi S3- 
S2 sono composti da 4 Settori a 3 Vie, dovrete collegare il filo C al terminale del set- 
tore prescelto, quindi cercate di rispettare le connessioni visibili nel disegno. 



Fig.545 Foto dello 
stampato con tutti i 
componenti. 





REALIZZAZIONE PRATICA 



Nel kit siglato LX.5019 troverete tutti i componenti 
necessari per realizzare questo circuito, compresi 
lo stampato già forato, il trasformatore di alimenta- 
zione, ecc. 

Prima di iniziare il montaggio vi consigliamo di ac- 
corciare di 14 mm i perni dei due commutatori ro- 
tativi S2-S3, diversamente le manopole rimarreb- 
bero troppo sollevate rispetto il pannello frontale. 

Eseguita questa operazione, potete fissare i due 
commutatori sul circuito stampato stringendo il lo- 
ro dado di fissaggio e collegare, con dei corti spez- 
zoni di filo, i quattro terminali visibili in fig,544 ai fo- 
ri presenti sul circuito stampato. 
Poiché sul corpo di questi commutatori sono pre- 
senti 4 settori a 3 vie dei quali uno solo dovrà es- 
sere utilizzato, fate attenzione a non collegare er- 
roneamente il filo al terminale C di un settore di- 
verso da quello stabilito, perchè in tal caso il cir- 
cuito non funzionerà. 

Completata questa operazione, potete inserire nel- 
lo stampato le resistenze R1-R2-R3 ed i due diodi 
DS1-DS2 rispettandone la polarità. 
Quindi, quando inserite DS1 nello stampato dove- 
te fare attenzione a rivolgere il lato del suo corpo 
contornato da una fascia bianca verso destra e, 
quando inserite DS2, a rivolgere il lato del suo cor- 
po contornato da una fascia bianca verso sinistra 
(vedi fig.544). 

Su questo stesso lato dello stampato montate la 
morsettiera a 2 poli per il cordone di rete dei 220 



volt, quindi i due condensatori elettrolitici C1-C2 ri- 
spettando la polarità dei loro due terminali. 
Come già saprete, il terminale più lungo che fuo- 
riesce dal loro corpo è sempre il positivo, quindi il 
terminale + di C1 va rivolto verso destra e quello 
di C2 verso sinistra. 

Proseguendo nel montaggio, sul lato destro dello 
stampato collocate il diodo SCR, che presenta stam- 
pigliata sul corpo la sigla TYN.808 e sul lato sini- 
stro il diodo Triac contraddistinto dalla sigla BTA.10. 
Come potete vedere in fig,544 e anche nelle foto, 
il lato metallico di questi due componenti va rivol- 
to verso l'alto. 

Da questo lato dello stampato andrà inserito anche 
il trasformatore di alimentazione T1. 
A questo punto, capovolgete il circuito stampato ed 
inserite tutti i componenti visibili in fig.547. 

In alto montate i due portalampada, in basso i due 
interruttori a levetta S1 e S4 ed al centro il pul- 
sante P1 e il diodo led. 

Per quanto riguarda il diodo led, fate attenzione ad 
inserire il terminale più lungo nel foro di sinistra 
contrassegnato dalla lettera K. 
Se invertirete i due terminali A-K, il diodo led non 
si accenderà. 

Quando inserite il pulsante P1 dovete controllare 
da che lato del suo corpo risulta presente la smus- 
satura perchè, come visibile in fig.547, questa va 
rivolta verso il basso. 

Se orienterete questa smussatura diversamente da 
quanto indicato, non riuscirete ad eccitare i Gate 
dei due diodi, SCR e Triac. 



Fig.546 II circuito 
stampato va fissato 
sul pannello del mo- 
bile per mezzo dei 
quattro distanziato- 
ri metallici da 5 mm 
che troverete inclu- 
si nel kit 
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Fig.547 Sul lato opposto del circuito stampato dovete saldare i due portalampada LP1- 
LP2, il diodo led, rispettando le polarità A-K e il pulsante P1, rivolgendo il lato smus- 
sato del suo corpo verso il basso, diversamente il circuito non funzionerà. 



Completato il montaggio, inserite nei quattro fori la- 
terali del circuito stampato le torrette distanziatrici 
in ottone della lunghezza di 5 mm, che vi servi- 
ranno per fissare lo stampato sul mobile. 

Poiché nella cornice del mobile mancano questi 
quattro fori di fissaggio, dovete appoggiare su es- 
sa il pannello frontale e poi contrassegnare i punti 
in cui questi andranno praticati usando una punta 
da trapano da 3,5 mm. 

Un altro foro praticato sul retro del mobile servirà 
per far entrare il cordone di alimentazione di rete. 

Completato il montaggio, predisponete i perni dei 
commutatori nella posizione centrale, poi innestate 
le manopole facendo collimare ì loro indici a I con 
il segno + stampigliato sulla mascherina. Avvitate 
quindi le due lampadine nei relativi portalampade 
e iniziate il collaudo del vostro circuito. 



commutatore posto sulla sinistra ed indicato A- 
nodo, serve per alimentare i due anodi deirSCR e 
del Trìac come segue: 

1 posiz. = tensione negativa 

2 posiz. - tensione positiva 

3 posiz. = tensione alternata 



Il deviatore contrassegnato sul pannello del mobi- 
le con la scritta lampade è l'S4. 
Spostando la levetta su ON le lampadine si colle- 
gheranno agli Anodi, spostandola su OFF le lam- 
padine risulteranno scollegate. 

Il commutatore presente sulla destra ed indicato 
Gate serve per alimentare i due gate deirSCR e 
del Triac come segue: 

1 posiz. = tensione negativa 

2 posiz. = tensione positiva 

3 posiz. - tensione alternata 

Il deviatore contrassegnato sul pannello del mobi- 
le con la scritta rete èrsi. 
Spostando la levetta su ON il circuito verrà alimen- 
tato e si accenderà il diodo led, spostandola su 
OFF if circuito si spegnerà e così pure il diodo led. 



COSTO DI REALIZZAZIONE 



Tutti i componenti necessari per la realizzazione 
del kit LX.5019 (vedi figg. 544-547), compresi cir- 
cuito stampato più un mobile plastico con pannel- 
lo serigrafato ., ..L.85,500 

Costo del solo stampato LX.5019 L.22.00G 
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Se volete diventare un tecnico esperto in elettro- 
nica vi consigliamo di realizzare tutti i semplici pro- 
getti che presentiamo nelle nostre Lezioni, perchè 
con la pratica apprenderete meglio e anche molto 
più velocemente che con la teoria. 



SEMPLICE VARILIGHT 



lf circuito che vi presentiamo viene normalmente u- 
tilizzato per ridurre la luminosità delle lampade 
collocate nella camera da (etto, oppure delle lam- 
pade che illuminano il salotto quando si guarda la 
TV, oppure per abbassare la temperatura di un 
saldatore, o per ridurre la velocità di trapani e- 
lettricL 

Facciamo presente che a questo circuito non pos- 
sono essere collegati dei tubi al neon perchè 
sprovvisti di filamento. 

Per ridurre la fuminosità di una lampada o la tem- 
peratura di un saldatore occorre soltanto abbas- 
sare il valore della tensione di alimentazione, cioè 
portarla dagli attuali 220 volt a dei valori inferiori, 
160-110-80-40 volt, e per ottenere questa condi- 
zione utilizziamo un diodo Triac. 

Per capire come faccia un Triac ad abbassare la 
tensione dei 220 volt dobbiamo prima spiegarvi la 
differenza che esiste tra volt picco/picco e volt 
efficaci e anche cosa siqnifica sfasamento. 



Come noto, una tensione alternata è composta da 
due semionde, una positiva ed una negativa (ve- 
di fig.550). 

Partendo da un valore di volt, la semionda po- 
sitiva salirà velocemente fino a raggiungere il suo 
massimo picco positivo, poi scenderà fino a ri- 
tornare sugli volt e a questo punto inizierà la se- 
mionda negativa che scenderà fino a raggiungere 
il suo massimo picco negativo; salirà quindi nuo- 
vamente per ritornare sugli volt e, raggiunto que- 
sto valore, inizierà la successiva semionda positi- 
va e questo ciclo si ripeterà all'infinito. 

La tensione alternata che usiamo ogni giorno per 
alimentare tutte le nostre apparecchiature elettri- 
che ha una frequenza di 50 Hertz ed un valore ef- 
ficace di 220 volt. 

Il valore della frequenza, cioè 50 Hertz, indica che 
la polarità della sinusoide cambia da positiva a ne- 
gativa e viceversa di 50 volte al secondo, 






Fig.548 II mobile del varilight chiuso, e a- 
perto per farvi vedere come risulta fissato 
il circuito stampato al suo interno. 




Fig.549 Se misurassimo la tensione di rete 
di 220 V. con un oscilloscopio scoprirem- 
mo che i due picchi della sinusoide alter- 
nata raggiungono un valore di 620 V. 
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Fig.550 Per capire perchè con 620 volt 
picco/picco si ottiene un valore efficace 
di 220 volt, possiamo prendere due cu- 
betti di ghiaccio che abbiano una forma 
identica a quella delle due semionde e 
fonderli in un contenitore. Il livello rica- 
vato sono i volt efficaci. 
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Fig.551 Se con un artificio riusciamo a 
utilizzare solo metà dell'area di queste 
due semionde, è ovvio che il livello effi- 
cace che otterremo risulterà la metà di 
quello visibile in fig.550, quindi i nostri 
220 volt efficaci si ridurranno a soli 110 
volt efficaci. 






Fig.552 Utilizzando solo 1/4 della loro a- 
rea, otterremo un valore efficace pari a 
1/4 di 220 volt e quindi una tensione ef- 
ficace di soli 55 volt. 
Il diodo Triac serve per prelevare dalle 
onde sinusoidali solo una porzione del- 
la loro area efficace. 



Il valore della tensione, cioè 220 volt efficaci, è 
sempre inferiore di 2,82 volte rispetto al valore di 
tensione chiamato picco/picco, che corrisponde al 
valore massimo che riescono a raggiungere la se- 
mionda positiva e quella negativa, pari a 620,4. 

Quindi i 220 volt che si leggono applicando il pun- 
tale di un tester su una presa di corrente sono volt 
efficaci e non volt picco/picco e possono essere 
visualizzati solo sullo schermo di uno strumento 
chiamato oscilloscopio. 

Collegando un oscilloscopio ad una presa di cor- 
rente, sullo schermo dì questo strumento appari- 
ranno entrambe le semionde (vedi fig.549), il cui 
valore tra picco positivo e picco negativo rag- 
giungerà i 220 x 2,82 = 620 volt. 

Non lasciatevi impressionare da questo elevato va- 
lore di tensione, perchè i volt validi sono quelli ef- 
ficaci, cioè 220 volt. 

Per spiegarvi la differenza che esìste tra volt pic- 
co/picco e volt efficaci vi facciamo un esempio u- 
tilizzando due blocchetti dì ghiaccio. 

Se prendiamo due blocchetti di ghiaccio di forma 
conica per simulare la forma delle due semionde 



positiva e negativa, e li collochiamo uno sopra 
all'altro, raggiungeremo un'altezza che potremmo 
considerare equivalente ai volt picco/picco di u- 
na tensione alternata (vedi fig,550). 

Se sciogliamo questi due blocchetti all'interno del- 
lo stesso contenitore, il livello dell'acqua scenderà 
notevolmente e questa altezza la possiamo consi- 
derare equivalente ai volt efficaci di una tensione 
alternata (vedi fig,550). 

Sapendo che con due semionde complete si ot- 
tiene una tensione di 220 volt efficaci, se aspor- 
teremo da queste due semionde 1/4 della loro a- 
rea otterremo una tensione efficace di soli 165 
volt. 

Se utilizzeremo metà della loro area, come visibi- 
le in fig.551, otterremo una tensione efficace di- 
mezzata, vale a dire 110 volt. 

Se utilizzeremo 1/4 della loro area (vedi fig.552) ot- 
terremo una tensione efficace di soli 55 volt. 

Per asportare da entrambe le semionde una por- 
zione di area in modo da ridurre i volt efficaci u- 

tilizzeremo lo schema di ftg.557. 
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Come già saprete, per eccitare un diodo Triac oc- 
corre applicare sul suo Gate degli impulsi, non im- 
porta se positivi o negativi. 

Se gli impulsi che applichiamo sul Gate risultano in 
fase con le semionde presenti sull'Anodo 2, ot- 
terremo questa condizione; 

- Se nel preciso istante in cui la semionda positi- 
va da volt inizia a salire, applichiamo sul suo ter- 
minale Gate un impulso positivo, il diodo Triac i- 
stantaneamente si ecciterà e rimarrà eccitato fino 
a quando la semionda positiva non ritornerà sugli 
volt per invertire la sua polarità (vedi fig,553). 

- Se nel preciso istante in cui la semionda nega- 
tiva da volt inizia a scendere, applichiamo sul 
suo terminale Gate un impulso negativo, nuova- 
mente il Triac si ecciterà e rimarrà eccitato fino a 
quando la semionda negativa non ritornerà sugli 
volt per invertire la sua polarità. 

Quindi se applichiamo sul terminale Gate degli im- 
pulsi di eccitazione, nel preciso istante in cui le 
due semionde cambiano di polarità, sull'Anodo 2 
preleveremo due semionde complete, quindi il va- 
lore della tensione efficace rimarrà invariato sugli 
220 volt (vedi fìg.553). 



Se volessimo ridurre ulteriormente il valore della 
tensione, dovremo ritardare maggiormente gli im- 
pulsi di eccitazione sul Gate (vedi fig.556) rispetto 
al passaggio dagli volt delie due semionde e, in 
tal modo, i 220 volt efficaci scenderanno su valo- 
ri di 80-50-30 volt efficaci. 

Detto questo ora vi spiegheremo come si riescano 
a ritardare questi impulsi sul Gate del Triac. 




SCHEMA ELETTRICO 



Come si potrà notare osservando lo schema elet- 
trico di fig.557, in parallelo ai terminali Anodo 2 e 
Anodo 1 del Triac troviamo collegato il potenzio- 
metro R1 ed il condensatore C1. 

Sul punto di giunzione di R1-C1 preleveremo, tra- 
mite la resistenza R2 t la tensione di eccitazione che 
raggiungerà il Gate del Triac passando attraverso 
il diodo Diac. 

La tensione alternata applicata ai capi del poten- 
ziometro R1 viene utilizzata per caricare il con- 
densatore C1 con un ritardo che potremo variare 
modificando il valore ohmico del potenziometro. 



Se gli impulsi che applichiamo sul Gate giungono 
in ritardo rispetto alle due semionde presenti 
sull'Anodo 2, automaticamente riusciremo ad a- 
sportare una porzione della loro area. 



Se ruoteremo il potenziometro per la sua minima 
resistenza il condensatore si caricherà molto ve- 
locemente, quindi gli impulsi di eccitazione giun- 
geranno sul Gate del Triac senza alcun ritardo. 



Infatti, se nell'istante in cui la semionda positiva 
dagli volt inizia a salire, sul suo terminale Gate 
non giungerà il richiesto impulso positivo, il diodo 
Triac non lascerà passare nessuna tensione non 
risultando eccitato. 



Se ruoteremo il potenziometro per la sua massi- 
ma resistenza il condensatore si caricherà molto 
più lentamente, quindi gli impulsi di eccitazione 
giungeranno sul Gate del Triac in ritardo rispetto 
al passaggio dallo delle due semionde. 



Se l'impulso di eccitazione positivo giunge sul suo 
Gate quando la semionda positiva ha già percor- 
so metà del suo tragitto (vedi fig.555), il diodo Triac 
Eascerà passare solo mezza semionda positiva. 

Se l'impulso di eccitazione negativo giunge sul 
suo Gate quando la semionda negativa ha già 
percorso metà del suo tragitto (vedi fig.555), il dio- 
do Triac lascerà passare solo mezza semionda 
negativa. 

Prelevando sull'Anodo 2 due semionde dimez- 
zate il valore dei volt efficaci non risulterà più di 
220 volt, bensì di soli 110 volt. 



Ruotando questo potenziometro da un estremo 
all'altro riusciremo a variare da un minimo ad un 
massimo il tempo di carica del condensatore C1 
e. di conseguenza, a ritardare gli impulsi di ecci- 
tazione sul Gate (vedi figg. 554-555-556), 

A questo punto dobbiamo spiegare la funzione del 
diodo Diac collegato in serie al terminale Gate. 
Questo diodo lo possiamo paragonare ad una val- 
vola di sicurezza come quelle presenti in tutte le 
pentole a pressione utilizzate in cucina. 

Come saprete, quando la pressione all'interno di 
queste pentole raggiunge un determinato valore, 
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TENSIONE SULL'ANODO 2 




IMPULSI SUL GATE 



220 volt 




Fig.553 Se eccitiamo il 
Gate con un impulso po- 
sitivo quando la semion- 
da positiva inizia il suo 
ciclo e con un impulso 
negativo quando inizia il 
ciclo della semionda nega- 
tiva, sull'Anodo 2 preleve- 
remo una tensione pari a 
220 volt. 



TENSIONE SULL'ANODO 2 





IMPULSI SUL GATE 



Fig.554 Se eccitiamo il Ga- 
te con un impulso positivo 
poco dopo che la semion- 
da positiva avrà iniziato il 
suo ciclo e sempre in ri- 
tardo quando inizierà il ci- 
clo della semionda di se- 
gno negativo, sull'Anodo 2 
preleveremo una tensione 
pari a 165 V. 






TENSIONE SULL'ANODO 2 



0V. 




IMPULSI SUL GATE 



110 volt 




Fig.555 Se eccitiamo il Ga- 
te con un impulso positivo 
quando la semionda posi- 
tiva ha già compiuto metà 
del suo ciclo e nuovamen- 
te lo eccitiamo quando la 
semionda ha compiuto 
metà ciclo, preleveremo 
sull Anodo 2 una tensione 
pari a 110 volt 



TENSIONE SULL'ANODO 2 




55 volt 




IMPULSI SUL GATE 



Fig.556 Se eccitiamo il Ga- 
te con un impulso positivo 
quando la semionda posi- 
tiva ha già compiuto 3/4 
del suo ciclo e nuovamen- 
te lo eccitiamo quando la 
semionda ha compiuto 3/4 
del suo ciclo, sull'Anodo 2 
preleveremo una tensione 
pari a 55 volt. 



^^^^^■^^ 
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LAMPADA 220 Volt 




Fig.557 Schema elettrico e elen- 
co dei componenti da utilizzare. 



ELENCO COMPONENTI LX.5020 

R1 = 470*000 ohm pot. lin. 
R2 = 5-600 ohm 1/4 watt 
R3 = 100 ohm 1 watt 
CI = 47.000 pF poi. 400 V. 
C2 = 47.000 pF poi. 400 V. 
C3 = 100.000 pF poi. 400 V. 
VK1 = ìmped. antidisturbo 
diac = diodo diac 
TRC1 = triac 500 V.5 A, 




LAMPADA 



I-558 Schema pratico di mon- 
taggio. Il corpo del Triac va posto 
sulla piccola aletta di raffredda- 
mento a forma di U. 
Air use ita di questo circuito è 
possibile collegare lampade da 
25-60-100-150-200 watt o più, po- 
ste in parallelo. 
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Fig.559 Sulla sinistra, la foto del progetto 
come si presenta a montaggio ultimato. Il 
diodo DIAC con corpo in vetro è bidirezio- 
nale, quindi nell inserirlo non bisognerà ri- 
spettare nessuna polarità. 
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questa valvola si apre lasciando fuoriuscire un get- 
to dì vapore. 

Nei circuito di fig.557 questo diodo Diac esplica la 
stessa funzione. 

Normalmente questo diodo non lascia passare 
nessuna tensione fino a quando la tensione pre- 
sente sui due condensatori C1-C2 non avrà rag- 
giunto un valore più che sufficiente per innescare 
il Triac. 

Quando i due condensatori si saranno caricati com- 
pletamente, il diodo Diac riverserà sul terminale 
Gate tutta la corrente immagazzinata dai conden- 
satori. 

Poiché questo Diac è bidirezionale lascerà pas- 
sare verso il Gate sia gii impulsi di polarità positi- 
va che quelli di polarità negativa. 

Dopo aver spiegato come si possa eccitare il Triac 
in ritardo rispetto alle due semionde della tensio- 
ne alternata, ora possiamo dirvi a cosa serve quel 
componente siglato VK1 che troviamo applicato sul 
terminale Anodo 2. 

Questo componente è una minuscola impedenza 
avvolta su un nucleo in ferrite che, congiunta a R3 
e C3 f serve per eliminare tutti i disturbi che si ge- 
nerano ogni volta che il diodo Triac si eccita e si 
diseccita. 

Senza questo filtro antìdisturbo, ogni radio, TV o 
amplificatore, potrebbe captare dei disturbi identi- 
ci a quelli generati dall'accensione o spegnimento 
di una lampada o di una qualsiasi altra apparec- 
chiatura elettrica. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Per realizzare questo progetto dovete procurarvi il 
kit LX.5020 che risulta completo di tutti i compo- 
nenti necessari per questa realizzazione, compre- 
sì il circuito stampato già inciso e forato, un mo- 
bile plastico ed una manopola per il suo poten- 
ziometro. 

Potete iniziare il montaggio inserendo il piccolo dio- 
do Diac nella posizione evidenziata in fig.558, sen- 
za rispettare nessuna polarità poiché questo com- 
ponente è bidirezionale. 

Proseguendo nel montaggio, potete inserire le re- 
sistenze R2-R3, poi i tre condensatori poliestere 
C1-C2-C3 e le due morsettiere a 2 poli che vi ser- 
viranno, una per col legare il cordone di rete dei 220 



volt e l'altra per collegare il cordone di rete da con- 
giungere alla lampadina della quale desiderate va- 
riare la luminosità. 

Dopo aver inserito tutti questi componenti, potete 
prendere il diodo Triac, ripiegare ad L con un paio 
di pinze ì suoi terminali, quindi, dopo averlo ap- 
poggiato sopra alla pìccola aletta di raffreddamen- 
to a forma di U T lo potete fissare sul circuito stam- 
pato con una vite in ferro più dado. 
Dal lato opposto saldate ì suoi tre terminali sulle pi- 
ste in rame del circuito stampato. 

Nei due fori presenti vicino a questa aletta, inseri- 
te i terminali dell'impedenza antidisturbo contras- 
segnata dalla sigla VK1. 

Per completare il montaggio dovete fissare sul co- 
perchio della scatola il potenziometro R1, ma prima 
di farlo dovete accorciarne il perno per tenere la sua 
manopola alquanto vicina al pannello del mobile. 

Fissato il potenziometro, saldate sui suoi terminali 
due corti spezzoni di filo, collegandone le estremità 
ai fori posti vicino ai condensatori C1-C3 come ab- 
biamo evidenziato in fig.558, 

Nei fori delle due morsettiere dovete inserire le e- 
stremità del cordone di rete dei 220 volt e del cor- 
done per la lampada, dopo aver asportato circa 1 
cm di isolante plastico. 

Con un cacciavite stringete con forza le due viti 
onde evitare che, tirando ì cordoni, questi possano 
sfilarsi dalle morsettiere. 

Dopo aver fissato il circuito stampato all'interno del 
mobile con viti autofilettanti, potete chiuderlo e ve- 
rificare il funzionamento del circuito. 

Inserite nella presa femmina la spina di una lam- 
pada da comodino o da scrivania, dopodiché col- 
legate la spina maschio ad una presa di corrente 
e, come potete constatare, sarà sufficiente ruotare 
la manopola del potenziometro per vedere variare 
da un minimo ad un massimo la luminosità del- 
la lampada. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti per la realizzazione di questo kit 
siglato LX.5020 (vedi fig.558) compresi il mobile 
plastico, il circuito stampato, la manopola per il po- 
tenziometro R1 più due cordoni di rete completi di 
spina maschio e femmina per 220 volt L.26.500 

Costo del solo stampato LX.5020 , ...L. 3.000 

Ai prezzi riportati, già comprensivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese dì spedizione a domicilio. 
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Come già saprete, le luci psichedeliche vengono 
utilizzate in tutte le discoteche per accendere lam- 
pade di colore rosso-blu-giallo a ritmo di musica, 
quindi se costruirete questo kit potrete trasformare 
la vostra stanza in una piccola sala da ballo. 

In questo progetto non abbiamo utilizzato le po- 
tenti lampade delle discoteche, ma delle minu- 
scole lampadine da 12 voli perchè ciò che vo- 
gliamo dimostrarvi è come sia possibile accende- 
re una lampada di colore rosso con le note bas- 
se, una lampada di colore blu con le note medie 
e una lampada di colore giallo con le note acute. 

Per eccitare i Triac presenti in questo progetto non 
abbiamo utilizzato degli impulsi sfasati come ab- 
biamo fatto nel progetto precedente siglato 
LX5019, ma una tensione continua prelevata dai 
terminali d'uscita di tre amplificatori operazionali 
siglati IC1/B-IC1/C-IC1/D. 




SCHEMA ELETTRICO 



Iniziamo la descrizione dello schema elettrico ri- 
portato in fig.561 dal minuscolo microfono che 
provvede a trasformare le onde sonore captate in 
segnali elettrici. 

Poiché all'interno di questo microfono è presente 
un fet che provvede ad amplificare i segnali cap- 
tati, per farlo lavorare è necessario alimentarlo con 
una tensione positiva dì 8 volt che preleviamo ai 
capi della resistenza R2. 

Tramite il condensatore elettrolitico C2 preleviamo 
il segnale di BF fornito dal microfono e lo appli- 
chiamo sul piedino 3 del simbolo a forma di trian- 
golo siglato IC1/A 

Questo triangolo altro non è che il simbolo di un 



amplificatore operazionale racchiuso all'interno di 
un integrato siglato TL084 che, come visibile in 
fig.561 in basso, contiene anche altri 4 triangoli 
che ritroviamo nello schema elettrico con le sigle 
IC1/À4C1/B-IC1/C-IC1/D. 

L'operazionale IC1/A viene utilizzato in questo pro- 
getto per amplificare ulteriormente il segnale cap- 
tato dal microfono. 

Il potenziometro R5, collegato tramite la resisten- 
za R4 al piedino 2 di IC1/A, viene utilizzato per va- 
riare la sensibilità, cioè per determinare di quan- 
te volte desideriamo amplificare ulteriormente il se- 
gnale captato dal microfono, 

Ruotando il potenziometro in modo da cortocir- 
cuitare tutta la sua resistenza, il segnale viene am- 
plificato di circa 200 volte, ruotandolo per la sua 
massima resistenza il segnale viene amplificato di 
sole 20 volte. 

Questo potenziometro andrà regolato in funzione 
del livello sonoro presente nella stanza- 
In presenza di segnali deboli, sarà necessario au- 
mentare il guadagno per riuscire ad accendere le 
lampade, in presenza di segnali forti sarà neces- 
sario invece ridurre il guadagno per evitare che le 
lampade rimangano sempre accese. 

Il segnale amplificato, che preleviamo dal piedino 
d'uscita 1 di IC1-A, viene applicato ai capi dei tre 
potenziometri siglati R10 - R17 - R26 che ci servi- 
ranno per dosare, in funzione del brano musicale, 
la sensibilità sui segnali acut i-medi-bassi. 

- Dal cursore del potenziometro R10 preleviamo il 
segnale di BF che ci servirà per accendere la lam- 
pada riservata alle note acute. 
Come potete notare, questo segnale raggiunge la 
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Base del transistor TR1 passando attraverso ì due 
condensatori C7-C8 da 8.200 picofarad, collegati 
al suo Emettitore tramite la resistenza R1 1 da 4.700 
ohm. 

Questi tre componenti così collegati, permettono di 
realizzare un filtro passa/alto con un taglio di fre- 
quenza di circa 3.000 Hz, 
Questo significa che sull'Emettitore del transìstor 
TR1 ci ritroveremo le sole frequenze delle note a- 
cute che risultano maggiori di 3.000 Hz. 
Tutte le frequenze inferiori ai 3.000 Hz verranno 
automaticamente eliminate. 
Le frequenze delle note acute che preleviamo dal 
terminale Emettitore di TRI, verranno raddrizzate 
dal diodo DS1 e filtrate dal condensatore elettroli- 
tico C9. 

La tensione continua ottenuta verrà applicata sul 
piedino d'ingresso 10 dell'operazionale siglato 
IC1/B, utilizzato in questo circuito per fornire sul 
suo piedino d'uscita 8 una tensione dì polarità po- 
sitiva più che sufficiente per pilotare il Gate del 
Triac TRC1. 



te all'Emettitore del transistor tramite la resistenza 
R18 da 33.000 ohm ed il condensatore C13 da 
4,700 picofarad. 

Questi componenti così collegati, ci permettono di 
realizzare un filtro passa/banda con un taglio di 
frequenza da circa 300 Hz a 3.000 Hz. 
Questo significa che sull'Emettitore del transistor 
TR2 ci ritroveremo le sole frequenze comprese tra 
i 300 Hz e i 3.000 Hz. 

Tutte le frequenze inferiori a 300 Hz o superiori 
a 3.000 Hz verranno automaticamente eliminate. 
Le frequenze delle note medie che preleviamo dal 
terminale Emettitore di TR2, verranno raddrizzate 
dal diodo DS2 e filtrate dal condensatore elettroli- 
tico C15. 

La tensione continua ottenuta verrà applicata sul 
piedino 5 dell'operazionale siglato IC1/C e in tal 
modo dal piedino d'uscita 7 preleveremo una ten- 
sione di polarità positiva più che sufficiente per pi- 
lotare il Gate del Triac TRC2. 



Poiché l'Anodo 2 di questo Triac è alimentato con 
una tensione alternata, quando sul suo Gate giun- 
ge la tensione di eccitazione fornita dalle note a- 
cute la lampadina si accende, quando questa ten- 
sione viene a mancare perchè nel brano musicale 
non sono presenti delle note acute, la lampadina 
si spegne. 

- Dal cursore del potenziometro R17 preleviamo il 
segnale di BF che ci servirà per accendere la lam- 
pada riservata alle note dei medi. 
Come potete notare, questo segnale raggiunge la 
Base del transistor TR2 passando attraverso i due 
condensatori C11-C12 da 10.000 picofarad e le 
due resistenze R21-R22 da 18.000 ohm, collega- 



Quando sul Gate di TRC2 giunge la tensione di ec- 
citazione fornita dalle note medie, la lampadina si 
accende, quando questa tensione viene a manca- 
re perchè nel brano musicale non sono presenti 
delle note medie, la lampadina si spegne. 

- Dal cursore del potenziometro R26 preleviamo il 
segnale dì BF che ci servirà per accendere la lam- 
pada riservata alle note dei bassi. 
Come potrete notare, questo segnale raggiunge la 
Base del transistor TR3 passando attraverso le due 
resistenze R27-R28 da 10.000 ohm, collegate al 
suo Emettitore tramite il condensatore C17 da 
68.000 picofarad. 



Fig.560 Ecco come si pre- 
senta il mobile per luci psi- 
chedeliche in grado di pi- 
lotare lampade da 12 volt 




Luci Psichedeliche 
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Questi tre componenti così collegati, ci permetto- 
no di realizzare un filtro passa/basso con un ta- 
glio di frequenza di circa 300 Hz. 
Questo significa che sull'Emettitore del transistor 
TR3 ci ritroveremo le sole frequenze inferiori a 300 
Hz e non quelle superiori che verranno automati- 
camente eliminate. 

Tutte le frequenze delle note dei bassi che prele- 
veremo dall'Emettitore di TR3 verranno raddrizza- 
te dal diodo DS3 e filtrate dal condensatore C19. 

Le tensione continua ottenuta verrà applicata sul 
piedino 12 dell T operazionale siglato IC1/D e in tal 
modo dal suo piedino d'uscita 14 preleveremo una 
tensione positiva più che sufficiente per pilotare il 
Gate del Triac TRC3. 

Quando sul Gate di TRC3 giunge la tensione di ec- 
citazione fornita dalle note basse la lampadina si 
accende, quando questa tensione viene a manca- 
re perchè nel brano musicale non sono presenti 
delle note basse, la lampadina si spegne. 

A questo punto dobbiamo solo spiegare come si 
riesca a prelevare dai piedini d'uscita degli opera- 
zionali siglati IC1/B-IC1/C-IC1/D una tensione po- 
sitiva in presenza dei segnali acuti-med i-bassi 

per eccitare ì Triac, 



Come potete notare, sui due piedini d'ingresso di 
ogni singolo operazionale appaiono un segno + ed 
un segno - , che non stanno ad indicare la pola- 
rità di alimentazione, bensì quanto segue: 

- Se il valore della tensione applicata sul piedino + 
è maggiore del valore dì tensione presente sul pie- 
dino -, sull'uscita dell'operazionale sarà presente 
una tensione positiva. 

- Se il valore della tensione applicata sul piedino + 
è minore del valore di tensione presente sul pie- 
dino - sull'uscita dell'operazionale non sarà pre- 
sente nessuna tensione. 

Poiché ì piedini contrassegnati con un - di tutti e 
tre gli operazionali IC1/B-IC1/C-IC1/D sono pola- 
rizzati con una tensione positiva di 6 volt che pre- 
leveremo sulla giunzione delle due resistenze R7- 
R8, è abbastanza intuitivo che quando sui piedini 
contrassegnati con un + giunge una tensione mag- 
giore di 6 volt (tensione raddrizzata dai diodi DS1- 
DS2-DS3), sull'uscita dei tre operazionali sarà pre- 
sente una tensione positiva che provvedere ad ec- 
citare il Triac e di conseguenza ad accendere la 
lampadina collegata all'anodo A2. 

Quando la tensione che giunge sui piedini con- 
trassegnati con un + è minore di 6 volt, dall'usci- 



ELENCO COMPONENTI LX.5021 



R1 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 1 .000 ohm 1/4 watt 
R5 = 47.000 ohm pot. lin. 
R6 = 1 megaohm 1/4 watt 
R7 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 100 ohm 1/4 watt 
R10 = 47.000 ohm pot. lin. 
R11 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R12 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R13 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 820 ohm 1/4 watt 
R17 = 47.000 ohm pot. lin. 
R18 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R19 = 82.000 ohm 1/4 watt 
R20 = 120.000 ohm 1/4 watt 
R21 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R22 = 18.000 ohm 1/4 watt 
R23 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R24 = 100.000 ohm 1/4 watt 



R25 = 820 ohm 1/4 watt 
R26 = 47.000 ohm pot. lin. 
R27 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R28 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R29 = 1.000 ohm 1/4 watt 
R30 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R31 = 820 ohm 1/4 watt 
R32 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 10 mF elettrolitico 
C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 10 mF elettrolitico 
C4 = 10 pF ceramico 
C5 = 10 mF elettrolitico 
C6 = 10 mF elettrolitico 
C7 = 8.200 pF poliestere 
C8 = 8.200 pF poliestere 
C9 = 1 mF elettrolìtico 
C10 = 100.000 pF poliestere 
C11 = 10.000 pF poliestere 
C12 = 10.000 pF poliestere 
C13 = 4.700 pF poliestere 
C14 = 2.200 pF poliestere 
C15 = 1 mF elettrolìtico 
C16 = 10 mF elettrolitico 



C17 = 68.000 pF poliestere 
C18 = 33.000 pF poliestere 
C19 - 1 mF elettrolitico 
C20 = 1.000 mF elettrolitico 
C21 = 100.000 pF poliestere 
C22 = 100-000 pF poliestere 
C23 = 470 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddrizz. 100 V. 1 A. 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4150 
DL1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 



TR3 = NPN tipo BC.547 

TRC1 = triac 500 V. 5 A. 

TRC2 = triac 500 V. 5 A. 

TRC3 = triac 500 V. 5 A. 

IC1 = TL084 

IC2 = uA.7812 

T1 = trasform. 25 watt (T025.03) 

sec.15 V. 0,5 A. -12 V. 1,5 A. 
S1 - interruttore 
MICRO m microfono preampl. 
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Fig.561 Schema elettrico del circuito per luci psichedeliche. In basso a sinistra, le con- 
nessioni dell'integrato IC1 (TL.084) viste da sopra e, in basso a destra, i terminali +/M del 
microfono viste da dietro. Notate le 3 sottili piste che collegano il terminale M alla car- 
cassa metallica del microfono. Il transistor BC.547 è visto dal lato terminali. 
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ta dei tre operazionali non fuoriuscirà nessuna ten- 
sione, pertanto il Triac non venendo eccitato la- 
scerà la lampadina spenta. 
Detto questo, vi sarete resi conto che quello sche- 
ma che di primo acchito poteva sembrarvi molto 
complesso e incomprensibile, ora non ha più per 
voi nessun segreto. 

Per completare questa descrizione aggiungiamo 
che i tre transistor siglati TR1-TR2-TR3 sono dì ti- 
po NPN perchè, come già vi abbiamo spiegato nel- 
la Lezione N.13, la freccia dei loro Emettitori è ri- 
volta verso l'esterno. 

I transistor che è possibile utilizzare e che ovvia- 
mente troverete nel kit sono dei BC,547 P che pos- 
sono essere sostituiti dagli equivalenti BC.238 

Per alimentare questo circuito utilizziamo lo stadio 
di alimentazione riportato in fig.562 nel quale è pre- 
sente un trasformatore T1 provvisto di due secon- 
dari, uno dei quali fornisce 12 volt 1,5 amper e 
l'altro 15 volt 0,5 amper. 

La tensione alternata dei 12 volt 1 ,5 amper serve per 
alimentare le lampade colorate collegate ai Triac, 
mentre la tensione alternata dei 1 5 volt 0,5 amper vie- 
ne raddrizzata dal ponte RS1 , che prowederà a for- 
nire in uscita una tensione continua di circa 20 volt. 
Questa tensione dopo essere stata filtrata dal con- 
densatore elettrolitico C20, verrà stabilizzata sul 
valore di 12 volt tramite Pintegrato IC2 che porta 
incisa sul corpo la sigla uA.7812. 



La tensione dei 12 volt stabilizzata serve per ali- 
mentare l'operazionale TL084, tutti i transistor 

presenti nel circuito di fig.561 ed il diodo led DL1 
utilizzato come lampada spia per sapere quando il 
circuito risulta acceso o spento. 




REALIZZAZIONE PRATICA 



Poiché difficilmente troverete in un negozio di e- 
lettronìca tutti i componenti necessari per realizza- 
re questo progetto, abbiamo confezionato un kit si- 
glato LX.5021 completo di circuito stampato, tra- 
sformatore di alimentazione, microfono, Triac e di 
tutti gli altri componenti visibili in fig,563< 

Anche se potete iniziare il montaggio di questo cir- 
cuito da un qualsiasi componente, vi consigliamo 
di procedere con questo ordine. 

Inserite dapprima lo zoccolo per l'integrato IC1 sal- 
dandone bene tutti i piedini sulle piste del circuito 
stampato, non dimenticando di verificare che qual- 
che grossa goccia di stagno non abbia involonta- 
riamente cortocircuitato due piste adiacenti. 

Completata questa operazione, potete inserire tut- 
te le resistenze controllandone attentamente ì re- 
lativi valori ohmici neirelenco componenti. 

Dopo le resistenze potete montare i diodi al silicio 
siglati DS1-DS2-DS3, inserendo il lato del loro cor- 
po contrassegnato da una fascia nera verso de- 
stra come visibile in vedi fig.563. 
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Fig.562 Schema elettrico dello stadio di alimentazione. L'elenco componenti è riportato 
nella pagina precedente. Come potete vedere in fig.563, tutti i componenti di questo sta- 
dio vanno inseriti nello stesso circuito stampato delle luci psichedeliche. 
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Se invertirete uno di questi diodi, il Triac ad esso 
collegato non potrà eccitarsi e di conseguenza la 
lampada rimarrà sempre spenta, 

Proseguendo nel montaggio, inserite il piccolo con- 
densatore ceramico siglato C4 in prossimità della 
resistenza R6, poi tutti i condensatori poliestere 
controllando il valore stampigliato sul loro corpo. 

Se non riuscite a decifrarlo, riandate alla Lezione 
N.3 e cercate nelle Tabelle ISL 11-12 il valore in pi- 
cofarad corrispondente a ciascuna sigla stampi- 
gliata sul corpo di tali condensatori. 

Quando inserite i condensatori elettrolitici dovete 
rispettare la polarità +/- dei due terminali e, come 
già vi abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti , ri- 
cordate che il terminale positivo si riconosce per- 
chè più lungo del negativo. 

Comunque sul corpo degli elettrolitici troverete 
sempre stampigliato il segno -. 

A questo punto potete montare il ponte raddrizza- 
tore RS1 , inserendo il terminale contrassegnato + 
nel foro posto in prossimità del condensatore elet- 
trolitico C20. 

Consigliamo dì tenere il corpo del ponte distanzia- 
to a circa 5-6 rnm dallo stampato. 
Dopo questo componente, potete inserire nello 
stampato i tre transistor TR1-TR2-TR3 senza ac- 
corciarne i terminali ed orientando il lato piatto del 
loro corpo verso sinistra. 

Quando inserite i diodi Triac (sul corpo dei quali è 
stampigliata la sigla BTÀ.10), dovete rivolgere il la- 
to metallico del loro corpo verso sinistra, e lo stes- 
so dicasi per l'integrato stabilizzatore IC2 (sul cor- 
po del quale è stampigliata la sigla L7812 oppure 
uA.7812). 

Per completare il montaggio inserite le cinque mor- 
settiere a 2 poli, poi il trasformatore di alimenta- 
zione T1 fissandolo sullo stampato con quattro vi- 
ti autofilettanti; quindi inserite tutti i sottili terminali 
a spillo nei punti ai quali andranno collegati i fili 
per raggiungere i potenziometri, il microfono ed il 
diodo led DL1, 

Eseguite tutte queste operazioni, innestate nel re- 
lativo zoccolo l'integrato IC1, cioè il TL084, rivol- 
gendo la tacca di riferimento a U presente su un 
solo lato del suo corpo verso il condensatore C10. 

Se le due file di piedini di questo integrato risulta- 
no tanto divaricate da non entrare nella sede del- 
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Fi g. 564 Foto del circuito stampato con so 
pra montati tutti i relativi componenti. 




Fig,565 Dopo aver collegato i potenziome- 
tri al pannello frontale, collegatene i termi- 
nali al circuito stampato come abbiamo il- 
lustrato in fig.563. 
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lo zoccolo, le potete restringere pressando i due 
lati del corpo del componente sul piano del tavolo. 

Dopo aver disposto tutti i piedini dell'integrato in 
corrispondenza delle relative sedi presenti nello 
zoccolo, pressatelo con forza. 
Se constatate che uno dei tanti piedini, anziché en- 
trare perfettamente nel foro, ne fuoriesce, dovete 
sfilare l'integrato e poi reinserirlo. 



MONTAGGIO nel MOBILE 



■ 



Lo stampato andrà collocato entro un mobile pla- 
stico dopo aver fissato sul pannello anteriore di 
quest'ultimo il potenziometro della sensibilità (ve- 
di R5) e quelli del controllo dei bassi (vedi R26), 
dei medi (vedi R17) e degli acuti (R10), l'interrut- 
tore di rete S1 ed il diodo led siglato DL1 . 

Prima di fissare i potenziometri, dovete accorciare 
i loro perni quanto basta per poter tenere le ma- 
nopole distanziate di circa 1 mm dal pannello. 

Sui terminali a spillo presenti sul circuito stampato 
dovete saldare dei corti spezzoni di filo, saldando- 
ne le opposte estremità sui terminali dei quattro po- 
tenziometri come visibile in fig,563. 

Nel collegare i fili verso al diodo led dovete rispet- 
tarne la polarità, quindi il filo collegato al terminale 
più lungo andrà saldato sul terminale dello stam- 
pato contrassegnato dalla lettera A. 
Se involontariamente invertite questi due fili, il dio- 
do led non si accenderà, 

A questo punto prendete il piccolo microfono e sal- 
date sulle due piste presenti sul suo lato poste- 
riore (vedi fìg.563) due corti spezzoni di filo rigidi 
da 1 mm, ripiegandoli ad L per poterli saldare sui 
due terminali posti in alto sulla sinistra dello stam- 
pato. 

Il corpo del microfono deve fuoriuscire di pochi mil- 
limetri dal pannello. 

Per bloccarlo sul pannello potete usare un pò di 
pongo o plastilina. 

Importante = Sul retro del microfono sono presenti 
due piste, una delle quali è collegata elettricamen- 
te al metallo che ricopre il microfono (terminale di 
massa), mentre l'altra, che risulta isolata, è il ter- 
minale positivo (vedi fig.561). 
Il filo di massa va collegato al terminale dello stam- 
pato contrassegnato dalla lettera IVI e il filo positi- 
vo al terminale dello stampato contrassegnato dal 
sìmbolo +. 

Alle morsettiere collocate in prossimità dei diodi 
Triac dovete collegare due fili che andranno ad a- 
limentare delle lampadine da 12 volt, che potrete 



acquistare in qualsiasi negozio di elettricità o pres- 
so un elettrauto. 

Poiché queste lampade non sono colorate, potete 
avvolgere il loro corpo con un pezzo di plastica o 
di carta trasparente di colore Rosso-Blu-Giallo. 

Dopo aver collegato il cordone di rete alla morset- 
tiera dei 220 volt, potete accendere il circuito tra- 
mite Tinterruttore S1 e se non avete commesso al- 
cun errore vedrete subito accendersi il diodo led. 

A questo punto potete collaudare il vostro proget- 
to di luci psichedeliche ponendo il microfono a 
circa 10-15 cm dall'altoparlante di una radio o TV 
che trasmetta musica. 

Inizialmente dovete ruotare le manopole dei Bas- 
si - Medi - Acuti a metà corsa e quella della Sen- 
sibilità in una posizione in cui in assenza di suo- 
ni o rumori, le tre lampade risultino spente. 

Non appena dairaltoparlante fuoriuscirà della mu- 
sica o delle voci, le tre lampade lampeggeranno 
con maggiore o minore intensità. 

Se notate che la lampada dei Bassi rimane sem- 
pre accesa e quella degli Acuti sempre spenta, do- 
vete ruotare il potenziometro dei Bassi in senso an- 
tiorario e quello degli Acuti in senso orario. 

Con un pò di pratica riuscirete subito a trovare la 
posizione sulla quale ruotare le quattro manopole 
dei potenziometri per ottenere una corretta accen- 
sione delle tre lampade. 

Come noterete, anche cantando o parlando ad u- 
na certa distanza dal microfono, la lampada rossa 
lampeggerà in presenza delle note basse, la lam- 
pada blu in presenza delle note medie e la lam- 
pada gialla in presenza delle note acute. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti per la realizzazione di questo kit 
siglato LX.5021 (vedi fig.563), compresi il mobile 
plastico, il circuito stampato, le quattro manopole 
per i potenziometri, il microfono più un cordone di 
rete completo di spina maschio „ .LA 05.000 

Costo del solo stampato LX.5021 L. 24.800 

Ai prezzi riportati, già comprensivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Già da diversi anni la magnetoterapia viene usa- 
ta in molti ospedali e cliniche private per accelera- 
re la calcificazione dei tessuti ossei, per disin- 
fiammare le cellule ammalate, per rimarginare 
piaghe e ferite, per lenire i dolori muscolari ed ar- 
tritici, per potenziare le difese immunitarie dell'or- 
ganismo e per curare tante altre patologie (vedi in 
proposito elenco a pag.67 della rivista N.189) e 
sempre più spesso nei programmi TV dedicati alla 
"salute", medici specialisti presentano i nostri pro- 
getti elencando i risultati positivi che sono riusciti 
ad ottenere mediante questa terapia. 
Come era prevedibile, questi programmi TV sono 
stati seguiti con interesse anche da molti medici i 
quali, dopo aver sperimentato l'efficacia della ma- 
gnetoterapia, sempre più numerosi ci inviano dei 
pazienti con una regolare ricetta medica con la 
prescrizione "Magnetoterapia mod. LX.12 volt". 
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La anomala dicitura LX.12 volt in un primo mo- 
mento è stata da noi interpretata come una svista 
da parte del medico, che anziché scrivere la sigla 
completa dell'ultimo apparecchio da noi pubblicato 
e cioè LX.1293, si sarebbe limitato a riportarne so- 
lo la prima parte LX.12, associando il numero 12 
al valore dell'alimentazione. 

Dopo aver ricevuto l'ennesima ricetta con la dici- 
tura 12 volt sottolineata, ci è sorto però un dubbio 
ed abbiamo perciò telefonato ad alcuni medici pre- 
scrittori per conoscere il motivo di questa specifica 
richiesta. 

Infatti, se l'indicazione di questa bassa tensione 
era motivata dalla sola esigenza di garantire la 
massima sicurezza al paziente, volevamo spiega- 
re loro, che il trasformatore di alimentazione e tut- 
to il circuito, compresa la fascia irradiante, risul- 
tano isolati per tensioni superiori ai 1-000 volt. 

Queste telefonate si sono rivelate per noi vera- 
mente illuminanti, perchè abbiamo potuto final- 
mente comprendere il reale motivo che si celava 
dietro la richiesta dì un apparecchio a 12 volt. 

Prima d'ora, infatti, nessuno aveva mai pensato a 
tutte quelle persone che, per motivi di lavoro, pas- 
sano molto tempo in auto, ad esempio rappresen- 
tanti, autotrasportatori, taxisti, ecc. e che, viag- 
giando con i finestrini aperti o con l'aria condizìo- 
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FigJ La magnetoterapia viene utilizzata per 
curare molte malattie del nostro organismo 
senza usare nessun farmaco, quindi tutti 
possono praticarla perchè non ha nessuna 
controindicazione. Nota = Il suo utilizzo è 
precluso solo ai portatori dì Pace-Marker e 
alle donne in gravidanza. 
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nata in funzione, sono spesso afflitti da forti dolo- 
ri alla schiena e alle articolazioni: proprio costo- 
ro se avessero a disposizione una magnetoterapia 
funzionante a 12 volt si potrebbero curare in au- 
to, prelevando questa tensione dall'accendisigari. 

E nemmeno era mai stata presa in considerazione 
l'esigenza di tutti quei medici sportivi e massag- 
giatori ai quali, dovendo curare sul campo gli atleti 
che nel corso di gare e competizioni sportive si pro- 
curano lussazioni, distorsioni, strappi muscola- 
ri, sarebbe di grande utilità una magnetoterapia in 
grado di funzionare con una batteria portatile. 

Un simile apparecchio, in grado di funzionare a 12 
volt, potrebbe del resto essere utilizzato vantag- 
giosamente da tutti noi che, per recarci al lavoro, 



Su questo valore di frequenza rimane per circa 1 
minuto, poi nuovamente riparte da 2.500 Hz e que- 
sto ciclo si ripete all'infinito. 

Grazie a questo cambio automatico non dovrete 
più preoccuparvi di ricercare la giusta frequenza 
per curare i vostri malanni perchè, tra quelle ge- 
nerate, ci sarà anche quella specifica per la solu- 
zione del vostro caso. 

Abbiamo comunque previsto anche la funzione ma- 
nuale, quindi premendo un solo pulsante potrete 
scegliere, tra le tante, una sola frequenza. 

Un diodo led (vedi DL1) lampeggiando più o me- 
no velocemente, permetterà di individuare il valo- 
re della frequenza selezionata. 




Molte persone affette da reumatismi, dolori muscolari, artrosi lombari e 
dorsali, vengono indirizzate dal proprio medico alla nostra Sede per l'ac- 
quisto della Magnetoterapia LX.1293. Trovando in molte ricette la prescri- 
zione ''magnetoterapia a 12 volt" pensavamo ad un errore del medico e 
solo in un secondo tempo abbiamo compreso il motivo di tale richiesta. 



sfamo costretti a rimanere in auto per diverso tem- 
po ogni giorno. 

Per realizzare questa magnetoterapia a 12 volt ci 
siamo rifatti in gran parte allo schema del kit 
LX.1293 ed abbiamo utilizzato le stesse frequen- 
ze, visto il buon esito con esse ottenuto su una in- 
finità di pazienti in diverse cliniche private. 

Abbiamo perciò inserito un solo stadio d'uscita an- 
ziché due, abbiamo tolto il comando manuale dei 
cambio frequenza e lo abbiamo sostituito con un 
cambio automatico perchè in auto la nostra at- 
tenzione deve essere concentrata sulla guida. 

In pratica, questa magnetoterapia inizia con la fre- 
quenza di 2.500 Hz e rimane su questo valore per 
1 minuto, poi passa automaticamente sulla fre- 
quenza di 1 .250 Hz, trascorso 1 minuto passa sul- 
la frequenza inferiore dei 625 Hz, nuovamente do- 
po 1 minuto sulla frequenza inferiore di 312 Hz 
ed infine, dopo 1 minuto, sull'ultima frequenza di 
156 Hz. 



SCHEMA ELETTRICO 




Disponendo questa magnetoterapia di una sola u- 
scita, con un unico microprocessore ST62 da noi 
programmato (vedi IC1), siamo riusciti a realizza- 
re lo stadio oscillatore e tutti gli stadi divisori ne 

cessari per ottenere le diverse frequenze. 
Come visibile in fig.2, sui piedini 2-3 dello stadio o- 
scil latore del microprocessore risulta applicato un 
risuonatore ceramico da 8 MHz (vedi FC1). 
Questa frequenza serve al microprocessore per 
calcolare la durata dei vari tempi degli impulsi, e le 
frequenze ad onda quadra che ci permetteranno di 
prelevare dal suo piedino d'uscita 15 gli impulsi che 
utilizzeremo per pilotare il transistor TR1. 

Quando questo transistor si porta in conduzione, il 
suo Collettore cortocircuita a massa le due resi- 
stenze R15-R16 che alimentano gii Emettitori dei 
due transistor oscillatori RF siglati TR2-TR3. 
Di conseguenza questo stadio oscillatore genera 
un ben definito treno di impulsi (156-312-625- 
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1.250-2-500 Hz) delia durata di 100 microsecon- 
di, in grado dì coprire uno spettro di frequenze 

che, partendo da un minimo di 18 MHz, raggiunge 
i 900 MHz. 

Questi impulsi, applicati nelle spire interne della 
piattina irradiante, vengono irradiati verso l'ester- 
no per penetrare nella parte del nostro corpo sulla 
quale la piattina è appoggiata così da esplicare la 
loro benefica azione terapeutica. 

Tornando al microprocessore IC1, possiamo ve- 
dere che al suo piedino 11 risulta collegato il de- 
viatore S2 ed al piedino 10 il pulsante P1. 

Chiudendo il deviatore S2, cioè collegando il pie- 
dino 11 a massa, otteniamo un funzionamento au- 
tomatico, quindi ad ogni intervallo di 1 minuto il 
microprocessore cambierà in successione la fre- 
quenza degli impulsi 2,500-1.250-625-312-156 Hz. 

Aprendo i[ deviatore 32, cioè scollegando il piedi- 
no 11 da massa, otteniamo un funzionamento ma- 
nuale, quindi per cambiare frequenza dobbiamo 
premere 1-2-3 volte, ecc., il pulsante P1. 

Il diodo led siglato DL1 ? collegato al piedino 14 del 
microprocessore , indica con il suo lampeggio 
quando cambia la frequenza degli impulsi, infatti 
sulle frequenze più basse lampeggerà molto len- 
tamente, poi man mano che aumenta la frequenza 
aumenterà anche la velocità del lampeggio. 

Questo led ci servirà per controllare se la magne- 
toterapia funziona in automatico in modo regola- 
re e anche per scegliere, tramite il pulsante P1 , la 
frequenza desiderata quando S2 viene posto sulla 
funzione manuale. 

Il diodo led siglato DL2, collegato al piedino 13, si 
accenderà solo se la piattina irradiante risulta 
collegata alla boccola d'uscita. 
Poiché il microprocessore "sente" quando manca 
la piattina, oltre a spegnere il diodo led DL2 bloc- 
cherà gli impulsi in uscita da[ piedino 15 necessa- 
ri per pilotare lo stadio oscillatore TR2-TR3 e dì 
conseguenza si spegnerà anche il diodo DL1. 

Il diodo led DL2 è stato aggiunto come spia di con- 
trollo, perchè non è da escludere che in auto, ti- 
rando involontariamente il cordone della piattina 
irradiante, si possa distaccare un filo dallo spi- 
notto e che quindi la magnetoterapia, pur funzio- 
nando regolarmente, non invìi alla piattina irra- 
diante nessun segnale terapeutico. 

Se vedete entrambi i diodi led spenti e non sape- 
te se ciò dipende dalla piattina rrradiante o da un 



difetto di montaggio della parte elettronica, vi con- 
sigliamo di cortocircuitare con uno spezzone di fi- 
lo la boccola d'uscita e, se i due diodi led si ac- 
cenderanno, significa che la piattina è interrotta. 

11 microprocessore, tramite il punto di giunzione di 
JAF4-R1 7 collegato al suo piedino 9, verifica la pre- 
senza di tensione e riesce così a determinare se 
la piattina è inserita correttamente o se è disinse- 
rita o interrotta. 

Per rilevare la frequenza preleva, tramite il con- 
densatore C12, gli impulsi presenti ai capi della im- 
pedenza JAF1 e li invia sul piedino 12. 

A questo punto, il microprocessore esegue un con- 
trollo dei vari impulsi e di conseguenza fa lam- 
peggiare il diodo led ad una velocità più o meno e- 
levata a seconda della frequenza dì ripetizione 
degli impulsi di AF. 

In apertura di articolo abbiamo affermato che que- 
sta magnetoterapia funziona con una tensione di 

12 volt, ma è doveroso precisare che riesce a fun- 
zionare anche con una tensione minima di 9 volt 
ed una massima di 18 volt. 

A questo punto qualcuno potrebbe pensare che 
questa magnetoterapia che funziona con soli 12 
volt, sia meno potente e quindi meno efficace ri- 
spetto alla magnetoterapia LX.1293 che funziona 
invece con la tensione di rete a 220 volt. 

In realtà la sua potenza risulta analoga a quella 
della LX.1293; infatti anche se riandando a pag.72 
della rivista N.189 noterete che lo stadio oscilla- 
tore RF di potenza viene alimentato a 15 volt an- 
ziché a 12 volt T non bisogna dimenticare che la 
batteria di un'auto eroga con il motore spento 12 ? 6 
volt e a motore in funzione una tensione che sale 
sui 14-15 volt. 










LA PIATTINA IRRADIANTE 



A questa magnetoterapia è possibile collegare di- 
rettamente la piattina irradìante PC.1293, già pre- 
sentata nella rivista N.189, delle dimensioni di: 

23 x 42 centimetri circa 

Molti medici ci hanno fatto presente che una piat- 
tina di tale grandezza, anche se è valida per cura- 
re tutte le zone del nostro corpo, risulta poco pra- 
tica per avvolgere gli arti, cioè gambe, ginocchia, 
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Fig.2 Schema elettrico della magnetoterapia da alimentare con una tensione continua 
compresa tra i 9 e i 15 volt. A questo circuito potrete collegare sia la piattina irradian- 
te della precedente magnetoterapia PC. 1293 che la nuova siglata PC. 1324 (vedi fig.4). 

ELENCO COMPONENTI DM 324 



R1 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 470 ohm 1/4 watt 
R4 = 470 ohm 1/4 watt 
R5 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R6 = 4,700 ohm 1/4 watt 
R7 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 12.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 4.700 ohm 1/4 watt 
R10 = 47,000 ohm 1/4 watt 
R11 = 47,000 ohm 1/4 watt 
R12 = 47,000 ohm 1/4 watt 
R13 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 10 ohm 1/4 watt 
R16 = 10 ohm 1/4 watt 
R17 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R18 = 10.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 47 mF elettrolitico 
C2 = 22 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 = 100.000 pF poliestere 
C6 = 1 mF elettrolitico 
C7 = 100.000 pF poliestere 



C8 = 470 pF ceramico 

C9 = 47 mF elettrolitico 

C1 = 1 .000 pF ceramico 

C11 = 1.000 pF ceramico 

C12 = 33 pFcaramico 

C13 - 10.000 pF ceramico 

C14 = 33 pF ceramico 

C15 = 1.000 pF ceramico 

C16 = 100.000 pF poliestere 

JÀF1 = impedenza 4,7 microhenry 

JAF2 = impedenza 1 microhenry 

JAF3 = impedenza 1 microhenry 

JAF4 = impedenza 4,7 microhenry 

FC1 = ris. cer. 8 MHz 

DS1 = diodo tipo 1N.4007 

DS2-DS4 = diodi tipo 1N.4150 

DL1-DL2 = diodi led 

TR1 = NPN tipo BC.547 

TR2 = NPN tipo 2N.4427 

TR3 = NPN tipo 2N.4427 

IC1 = EP.1324 

IC2 = MC.78L05 

51 - interruttore 

52 = deviatore 
P1 = pulsante 
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Fig.3 Schema pratico di montaggio e connessioni dei transistor viste da sotto. 



braccia ed il collo per curare la cervicale: a tal fine 
sarebbe infatti più comoda una fascia stretta e più 
lunga (vedi fig.4). 

Poiché le spire interne alla piattina debbono esse- 
re calcolate e disposte in modo tale da non atte- 
nuare delle frequenze, non è ci è stato possibile 
restringerla oltre i 13 cm circa ed allungarla più di 
85 cm. 

Le dimensioni di questa nuova fascia siglata 
PC.1324 sono le seguenti: 

13 x 85 centimetri circa 

È quindi possibile avvolgerla tutt'intorno ad un gi- 
nocchio, un braccio, un polso, una caviglia, rinfor- 



zando in quel solo e preciso punto l'azione tera- 
peutica. 

È possibile utilizzare la fascia PC1324 anche con 
la precedente fascia PC. 1293. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito stampato da utilizzare per questo mon- 
taggio è un doppia faccia siglato LX.1324. 
Su questo circuito andranno montati tutti i compo- 
nenti richiesti, disponendoli come visibile in fig.3. 

Potete iniziare il montaggio dallo zoccolo per Tinte- 
grato IC1 e proseguire con tutte le resistenze, cer- 
cando sempre di eseguire delle saldature perfette. 
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STAGNARE 



STAGNARE 



Inserite quindi i due diodi al silicio con corpo in ve- 
tro, orientando la parte del loro corpo contornata 
da una fascia nera verso sinistra nel caso del dio- 
do DS2, verso destra nel caso del diodo DS3, e 
verso l'alto nel caso del diodo DS4. 
Neirinserire il diodo DS1 con corpo plastico dove- 
te fare attenzione a rivolgere verso il basso la par- 
te del suo corpo contornata da una fascia bianca 
(vedi fig.3). 

Dopo questi componenti inserite i condensatori ce- 
ramici, i poliestere e gli elettrolitici, rispettando 
la polarità +/- dei loro due terminali. 
Sulla sinistra dello zoccolo di IC1 inserite il filtro ce- 
ramico FC1 provvisto di 3 terminali, mentre sulla 
parte alta del circuito stampato le quattro impe- 
denze siglate JAF1-JAF2-JAF3-JF4. 



Prima di saldarle, controllate il valore in 
crohenry stampigliato sul loro corpo. 



mi- 



Dovete inserire le due impedenze con stampiglia- 
to 4,7 nelle posizioni contrassegnate dalle sigle 
JAF1-JAF4 e le due impedenze con stampigliato 
1 nelle posizioni contrassegnate dalle sigle JAF2- 
JAF3. 

A questo punto potete prendere i due transistor me- 
tallici 2N4427 ed inserirli nelle posizioni indicate 
con le sigle TR2-TR3, pressandoli quel tanto che 




Fig.4 In questa foto potete vedere la dif- 
ferenza che esiste tra la piattina ir ra- 
diante PC/1324 (vedi sopra) e quella pre- 
cedente siglata PC. 1293. 
Le estremità dei due fili che fuoriesco- 
no da queste piattine andranno saldate 
ai terminali dello spinotto maschio che 
troverete nel kit. 




ALLA PIATTINA 
IRRADIASTE 



i 




Fig.5 Foto del circuito stampato LX.1324 
con sopra montati tutti i componenti, 
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Fig.6 Chi soffre di dolori di schiena, artrosi 
lombare, algie intercostali, ecc., potrà fis- 
sare con degli elastici il panno irradiante 
PC.1293 sullo schienale del sedile. 



Fig.7 Per curare le cervicale potrete avvol 
gere il panno irradiante PC.1324, cioè quel 
lo lungo e stretto (vedi fig.4), attorno ai col 
lo come se fosse una sciarpa. 



basta perchè ì loro corpi risultino collocati alla stes- 
sa altezza delle quattro impedenze JAF. 
Sotto il condensatore C13 inserite il transistor pla- 
stico TR1 , rivolgendo la parte piatta del suo corpo 
verso destra. 

Inserite in basso l'integrato stabilizzatore IC2 si- 
glato 78L05, orientando la parte piatta del suo cor- 
po verso l'aito, poi inserite nel relativo zoccolo l'in- 
tegrato IC1, che risulta etichettato EP.1324 essen- 
do un microprocessore programmato, rivolgendo la 
tacca di riferimento a U presente sul suo corpo ver- 
so il filtro FC1 . 



Completate queste operazioni, potete inserire i due 
deviatori S1-S2, il pulsante P1 e i due diodi led 
DL1-DL2. 

Montate dapprima i due deviatori, poi il pulsante 

saldandone i terminali sulle piste del circuito stam- 
pato, dopodiché montate i diodi led senza saldar- 
ne i relativi terminali, inserendo il terminale più lun- 
go nel foro indicato A visìbile in prossimità del cor- 
po dei due deviatori. 

A questo punto vi conviene applicare sul mobile 
l'apposita etichetta autoadesiva, poi togliere il da- 
do superiore dal corpo del pulsante e dei due de- 
viatori ed inserirli nel mobile, fissando poi il tutto 
con ì dadi tolti precedentemente. 
Muovendo i terminali dei diodi led, cercate di far 



fuoriuscire la loro testa dai fori presenti sul mobile 
e, solo dopo aver ottenuto questa condizione, sal- 
dateli sulle piste del circuito stampato. 

Fissate quindi sul mobile la presa d'uscita e sal- 
date i suoi due terminali, con un corto spezzone di 
filo, sulle piste del circuito stampato visibili in pros- 
simità del deviatore S1. 

Sull'estremità del filo della piattina irradiante do- 
vete saldare lo spinotto maschio inserito nel kit 
senza preoccuparvi della polarità dei due fili. 

Per alimentare il circuito prendete lo spezzone di 
filo bifilare colorato rosso/nero sempre presente 
nel kit e, dopo averne saldata una estremità sulla 
presa accendisigari utilizzando il filo rosso per il 
positivo e il nero per la massa, collegate l'oppo- 
sta estremità alle piste +A- presenti sul circuito 
stampato. 

Per evitare che i due fili possano staccarsi dalle pi- 
ste sulle quali risultano saldati se tirati con forza, 
annodateli dalla parte interna del mobile. 




ULTIMI CONSIGLI 



Con questa magnetoterapìa non avrete più la 
preoccupazione di ricercare la frequenza degli im- 
pulsi più idonei per guarire o attenuare i dolori ve- 
locemente, perchè dalla frequenza di 2,500 im- 
pulsi, dopo 1 minuto di applicazione, Tapparec- 
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Fig.8 Per curare artrosi al ginocchio, lus- 
sazioni o accelerare la guarigione di frattu- 
re ossee» sarà sufficiente avvolgere la fa- 
scia PC. 1324 intorno all'arto da curare, 



chio passerà automaticamente sulla frequenza di 
1.250 impulsi rimanendovi per 1 minuto, per poi 
passare sulla frequenza di 625 impulsi e, dopo 1 
minuto di applicazione, sulla frequenza di 312 im- 
pulsi, trascorso 1 altro minuto sui 156 impulsi ed 
infine, dopo 1 minuto, nuovamente sui 2.500 im- 
pulsi per ripetere all'infinito il ciclo sopra riportato. 
Chi è affetto da dolori acuti noterà subito che que- 
sti spariranno anche dopo una sola applicazione, 
comunque per ottenere una completa azione te- 
rapeutica è consigliabile protrarre la cura per più 
settimane. 

Per rimarginare fratture ossee o per la cura dell'o- 
steoporosi conviene prolungare la terapia per 
mesi. 



Anche le persone sane possono sottoporsi quoti- 
dianamente a questa terapia, che non solo previe- 
ne i dolori di origine reumatica o artrosica, ma prov- 
vede anche a rinforzare le difese immunitarie 
dell'organismo, a migliorare la circolazione sangui- 
gna, ecc. 

Per praticare questa terapia non è necessario che 
il panno venga posto a diretto contatto con l'epi- 
dermide, quindi potrete tenerlo appoggiato sopra 
alla giacca o ai pantaloni, oppure sopra ad un ar- 
to ingessato, perchè gli impulsi riescono a passa- 
re attraverso stoffe o tessuti anche aventi uno spes- 
sore di 20-25 cm. 




Fig.9 Ecco come si presenta il piccolo con- 
tenitore plastico della magnetoterapia da a- 
limentare con la batteria della propria auto. 
Tenendo il deviatore S2 sulla posizione 
cambio automatico, fuoriusciranno, una di 
seguito all'altra, tutte le frequenze neces- 
sarie per curare qualsiasi tipo di malattia. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti per la realizzazione della ma- 
gnetoterapia siglata LX.1324 (vedi fìg.3), compresi 
il circuito stampato, la presa per accendisigari, il mo- 
bile plastico ed esclusa la sola piattina irradiante 
che dovrà essere richiesta a parte .... L56.000 

Piattina irradiante PC. 1293, dimensioni 23x42 cm T 
completa di connettore cromato L. 45. 000 

Piattina irradiante PC.1293X, dimensioni 23x42 
cm, senza connettore L. 40,000 

Piattina irradiante PC. 1324, dimensioni 13x85 cm, 
senza connettore L. 40. 000 

Costo del solo stampato LX.1324 L. 8.300 

Ai prezzi riportati, già comprensivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Ormai tutti sanno che utilizzando un diodo Triac è 
possibile variare la luminosità di una lampada dal 
suo minimo al suo massimo e viceversa. 
Questa semplice funzione non accontenta però chi, 
e sono in molti, vorrebbe ottenere l'effetto alba - 
tramonto in modo totalmente automatico per ren- 
dere più realistico il proprio plastico ferroviario o il 
Presepe o per dare maggiore spettacolarità alla 
scenografia in uso nei piccoli teatri amatoriali. 

Prendiamo dunque spunto da questo progetto per 
insegnarvi in che modo eccitare i Triac con la tec- 
nica PWM {Pulse Width Nlodulation), che si diffe- 
renzia dalla usuale tecnica degli impulsi sfasati che 
normalmente tutti conoscono ed utilizzano, 

È risaputo che se gli impulsi giungono sul termi- 
nale Gate del Triac esattamente quando le due se- 
mionde positive e negative passano sullo 0, sulla 
sua uscita si ritrovano due semionde complete e 
quindi la massima tensione di rete, vale a dire 220 
volt (vedi fig.1). 

Se gli impulsi giungono sul Gate del Triac quando 
le due semionde positive e negative hanno già per- 
corso metà del loro tragitto (vedi fig.2), dall'uscita 
del Triac fuoriescono due semionde incomplete e 



quindi la tensione dei 220 volt si dimezza. Ciò si- 
gnifica che in uscita abbiamo una tensione di soli 
110 volt. 

Per ottenere gli impulsi necessari ad innescare il 
Gate di un Triac con la tecnica PWM bisogna uti- 
lizzare un amplificatore operazionale (vedi fig.3). 
Sul piedino invertente deve essere applicato un 
segnale a dente di sega e sul piedino non inver- 
tente una tensione positiva. 

Quando la tensione sul piedino non invertente è 
minore rispetto alla tensione presente sul piedino 
invertente, sull'uscita dell'operazionale risulta pre- 
sente una tensione di volt che possiamo anche 
definire livello logico 0. 

Quando la tensione sul piedino non invertente su- 
pera il livello della tensione presente sul piedino in- 
vertente, sull'uscita dell'operazionale risulta pre- 
sente una tensione positiva che possiamo anche 
definire livello logico 1. 

Se noi applichiamo una tensione di 2 volt sul pie- 
dino non invertente, quando il segnale a dente di 
sega raggiunge i 2 volt sul piedino invertente, sul 
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piedino d'uscita dell'operazionale abbiamo un li- 
vello logico che ritorna a livello logico 1 quan- 
do il segnale a dente di sega scende bruscamen- 
te sui zero volt. 

Quando il segnale a dente di sega torna nuova- 
mente a salire e raggiunge il valore di 2 volt, au- 
tomaticamente sull'uscita dell'operazionale ritro- 
viamo un livello logico 0. 
In questo modo sull'uscita dell'operazionale abbia- 
mo delle onde quadre che rimangono per un tem- 
po minore sul livello logico 1 e per un tempo mag- 
giore sul livello logico (vedi fig,4). 

Se noi applichiamo una tensione di 9 volt sul pie- 
dino non invertente, quando il segnale a dente di 
sega raggiunge i 9 volt sul piedino invertente, sul 
piedino d'uscita dell'operazionale abbiamo un li- 
vello logico che ritorna a livello logico 1 quan- 
do il segnale a dente di sega scende bruscamen- 
te sui zero volt. 

Quando il segnale a dente di sega risalendo rag- 
giunge il valore di 9 volt, automaticamente sull'u- 
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scita dell'operazionale ritroviamo un livello logico 

In queste condizioni sull'uscita dell'operazionale 
abbiamo delle onde quadre che rimangono per un 
tempo maggiore sul livello logico 1 e per un tem- 
po minore sul livello logico (vedi fig.6). 

Come potete notare guardando la fig.3 t l'uscita 
dell'operazionale non pilota direttamente il Gate 
dei Triac, ma un diodo emittente inserito in un fo- 
toaccoppiatore (vedi OC1), che si accende ogni 
volta che l'uscita dell'operazionale si porta a livel- 
lo logico 

In queste condizioni il diodo diac interno a OC1 
provvede ad eccitare il Triac, 

In presenza di onde quadre molto strette, come vi- 
sibile in fig.4, il Triac viene eccitato non appena le 
due semionde positive e negative della tensione di 
.rete dei 220 volt hanno superato il livello dei zero 
volt. In queste condizioni sull'uscita del Triac ritro- 
viamo la massima tensione di rete. 

. % 




Per rendere meno brusco il passaggio dal buio alla luce potete utilizza- 
re questo circuito che consente di accendere una lampada da 220 volt 
in modo graduale; anche lo spegnimento avviene gradualmente così da 
avere il tempo di uscire da una stanza con una sufficiente illuminazio- 
ne senza sprecare energia. Oltre a ciò potete regolare manualmente, sul 
grado di intensità preferita, la luminosità della lampada. 
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Figi Un diodo Triac si eccita applicando 
sul Gate degli impulsi positivi e negativi. 
Per ottenere in uscita la massima tensione 
gli impulsi devono giungere sul Gate non 
appena le semionde passano sullo 0* 
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IMPULSI 



Fig.2 Se questi impulsi giungono quando le 
semionde hanno già percorso metà del lo- 
ro tragitto, sull'uscita del Triac prelevere- 
mo due semionde dimezzate e quindi la ten- 
sione da 220 volt scenderà a 110 volt 
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Fig.3 Anziché utilizzare degli impul- 
si ritardati, per accendere e spegne- 
re gradualmente una lampadina ab- 
biamo impiegato per il nostro prò* 
getto la tecnica PWM. 
Applicando sul piedino 6 di IC2/B 
un'onda a dente di sega, noi potre- 
mo eccitare il Triac solamente quan- 
do la tensione applicata sul piedino 
5 supererà il valore di tensione del 
segnale a dente di sega. 
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In presenza di onde quadre molto larghe, come vi- 
sibile in fig.6, il Triac viene eccitato quando le due 
semionde positive e negative della tensione di re- 
te dei 220 volt hanno già percorso oltre la metà 
del loro tragitto. In queste condizioni sull'uscita del 
Triac ritroviamo la minima tensione di rete. 

Per poter accendere e spegnere gradualmente li- 
na lampada, anziché applicare sul piedino non in- 
vertente dell'operazionale IC2/B (vedi piedino 5 in 
fig.9) una tensione fissa positiva, sarà sufficiente 
applicare un'onda triangolare. 
Quando l'onda sale lentamente da volt fino a 12 
volt si otterrà lo spegnimento. Per ottenere l'ac- 
censione Tonda triangolare dovrà partire da 12 
volt per ridiscendere lentamente a volt. 
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Fig.4 Per variare la tensione sul piedino 5 
si utilizza un'onda triangolare (vedi fig.9). 
Quando la tensione di questa onda supera 
quella del dente di sega, sul piedino di u- 
scita di IC2/B avremo delle onde quadre che 
potremo allargare o restringere variando la 
frequenza dell'onda triangolare. 



Quando i volt della tensione del segnale dell'onda 
triangolare raggiungono il valore della tensione del 
segnale a dente di sega applicato sul piedino in- 
vertente, il Triac si eccita accendendo la lampada; 
quando scendono sotto il valore dei volt del segnale 
a dente di sega il Triac si dìseccita spegnendo la 
lampada. 

Ne consegue che variando il tempo di salita e di- 
scesa dell'onda triangolare è possibile variare l'ar- 
co di tempo in secondi in cui la lampadina gra- 
dualmente si accende per la sua massima lumi- 
nosità oppure, sempre gradualmente, si spegne. 

Sull'uscita del Triac possiamo collegare una sola 
lampada o più lampade, purché non superino la po- 
tenza di 500 - 600 watt. 
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Fig.5 Se gli impulsi delle onde quadre ri- 
sultano molto stretti, il Triac si ecciterà po- 
co dopo che le due semionde della tensio- 
ne alternata avranno superato lo 0, ed in 
questa condizione la lampadina collegata 
sull'uscita del Triac si accenderà per la sua 
massima luminosità. 
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SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema elettrico del circuito in grado di accen- 
dere e spegnere gradualmente una lampada a fi- 
lamento è visibile in fig,9> 

Iniziamo la descrizione dai 14 volt presenti sul se- 
condario del trasformatore di alimentazione T1 che, 
una volta raddrizzati da ponte RS1, ci permettono 
di ottenere una tensione pulsante a 100 Hz appli- 
cata, tramite la resistenza R2, sulla Base del tran- 
sìstor TR1. 

Il dìodo DS1, che collega l'uscita del ponte rad- 
drizzatore all'integrato stabilizzatore IC1 , serve so- 
lamente per far giungere sulla Base del transistor 
TR1 la tensione pulsante di 100 Hz. 
Se togliessimo questo diodo la tensione pulsante 
verrebbe subito livellata dal condensatore elettro- 
litico C1 e sulla Base del transistor TR1 giunge- 
rebbe una tensione positiva che lo manterrebbe 
sempre in conduzione. 

Tralasciamo per un istante il transistor TR1 per sof- 
fermarci sul transistor TR3, che provvede a cari- 
care con una corrente costante il condensatore 
C4 da 56.000 pF collegato sul suo Collettore, 
Guardando lo schema elettrico potete notare che 
anche il Collettore del transistor TR2 risulta colle- 
gato sul condensatore C4, 

Quando le semionde positive delle sinusoidi a 100 
Hz raddrizzate dal ponte RS1 superano i 0,7 volt, 
il transistor TR1 si porta in conduzione e così sul 
suo Collettore ritroviamo un livello logico 0, vale 
a dire tensione zero. 



Ogni volta che le semionde positive nel ridiscen- 
dere raggiungono i volt, il transistor TR1 cessa 
di condurre ed immediatamente sul suo Collettore 
ritroviamo un impulso a livello logico 1 (tensione 
positiva) che, attraversando il condensatore C2, 
va a polarizzare per un istante la Base del transi- 
stor TR2. Questo portandosi in conduzione scari- 
ca verso massa (tramite il suo Emettitore) la ten- 
sione presente sul condensatore C4, che il transi- 
stor TR3 aveva in precedenza caricato. 

Una volta che il condensatore C4 è scarico, il tran- 
sistor TR3 torna a caricarlo lentamente e, nuova- 
mente, il transistor TR2 lo scarica ogni volta che 
le semionde positive raddrizzate dal ponte RS1 ri- 
tornano sui volt. 

Il condensatore C4 caricandosi molto lentamente e 
scaricandosi bruscamente genera un segnale a 
dente di sega che applichiamo direttamente sul 
piedino 6 invertente dell'operazionale IC2/B. 

Per ottenere l'accensione e lo spegnimento gra- 
duale della lampada occorre solo applicare sul pie- 
dino 5 non invertente di IC2/B Tonda triangola- 
re generata dall'operazionale siglato IC2/A, 

Ruotando il cursore del trimmer R11, collegato sul 
piedino 2 invertente di IC2/A. possiamo variare 
l'intervallo di tempo per passare da lampada spen- 
ta alla sua massima luminosità o dalla sua mas- 
sima luminosità a lampada spenta. 

Questo intervallo di tempo può essere regolato da 
un minimo di 2 secondi fino ad un massimo di 10 
secondi. Per raddoppiare i tempi è sufficiente au- 
mentare la capacità del condensatore C6 portan- 
dolo da 1 microfarad a 2 microfarad. 
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Fig.6 Se gli impulsi delle onde quadre ri- 
sultano molto larghi, il Trìac si ecciterà in 
ritardo, cioè quando l'onda a dente di sega 
avrà già percorso oltre la metà del suo tra- 
gitto e, di conseguenza, sulla sua uscita ri- 
troveremo due semionde alternate incom- 
plete, come visibile in fig.7. 




Vii/ 







Fig.7 Eccitando il Triac in ritardo è abba- 
stanza intuitivo che sulla sua uscita ritro- 
veremo due piccole porzioni di semionda, 
che, fornendoci una tensione efficace mi- 
nore di quella che potevamo ottenere con 
due semionde complete, faranno accende- 
re la lampadina molto debolmente. 
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Poiché non esiste in commercio un condensatore 
miniaturizzato da 2 microfarad, abbiamo già pre- 
disposto sul circuito stampato uno spazio per in- 
serire un secondo condensatore da 1 microfarad. 

Con il deviatore S3 in posizione AUTOM. e spo- 
stando il deviatore S2 in posizione ACCENDE la 
lampada si accenderà lentamente. 
Spostando il deviatore S2 in posizione SPEGNE la 
lampada si spegnerà lentamente. 

Ponendo il deviatore S3 in posizione manuale e- 
scludiamo la funzione automatica, ma abbiamo il 
vantaggio di regolare la luminosità della lampada 
su un valore fìsso ruotando semplicemente il po- 
tenziometro R15, 

Questa funzione è particolarmente utile per man- 
tenere, ad esempio, la luce soffusa nella stanza dì 
un neonato oppure nella sala della televisione. 







REALIZZAZIONE PRATICA 



Come potete vedere dalla fig.11, la realizzazione 
pratica non presenta nessuna difficoltà. 
Sul circuito stampato LX.1326 montate come primi 
componenti i due zoccoli per il fotoaccoppiatore 
OC1 e l'operazionale IC2, quindi proseguite con 
tutte le resistenze e con il trimmer R11. 

Proseguendo nel montaggio inserite tutti i diodi al 
silicio rivolgendo la fascia bianca di DS1 (posto vi- 
cino a C1) verso sinistra, la fascia nera di DS2 
(posto vicino a TR2) rivolta anch'essa verso sini- 
stra e le fasce nere di DS3 - DS4 verso destra. 



A questo punto potete inserire tutti i condensato- 
ri poliesteri utilizzando inizialmente un solo con- 
densatore C6. Il secondo condensatore C6 inseri- 
telo solo se volete allungare i tempi di accensio- 
ne e spegnimento. 

Dopo i condensatori poliesteri potete montare gli e- 
lettrolitici, rispettando la polarità positiva e nega- 
tiva dei due terminali. 

Completato il montaggio di questi componenti in- 
serite l'integrato stabilizzatore IC1 e tutti i transistor 
rivolgendo la parte piatta del loro corpo come vi- 
sibile nello schema pratico di fig.11. 
Affinché non commettiate errori tenete presente 
che sul corpo di IC1 è stampigliato MC.78L12, sui 
transistor TR1 - TR2 la sigla BC.547 e sul transi- 
stor TR3 la sigla BC.328. 

A destra del trasformatore stagnate il ponte rad- 
drizzatore RS1 rispettando la polarità dei terminali; 
in basso a sinistra va posto il Triac (vedi TRC1) ri- 
piegando ad L i suoi terminali ed applicando sotto 
il suo corpo l'aletta di raffreddamento a forma di U. 

Inserite ora le morsettiere a 2 poli, che vi servono 
per entrare con la tensione di rete a 220 volt, per 
collegare il deviatore S1 di accensione e per uscire 
con i due fili che dovranno alimentare la lampada. 

Per completare il montaggio inserite nei rispettivi 
zoccoli il fotoaccoppiatore OC1 rivolgendo la sua 
tacca di riferimento a forma dì U verso destra e 
l'amplificatore operazionale IC2 rivolgendo la sua 
tacca di riferimento a forma di U verso sinistra. 




Fig.8 Dopo aver montato il circuito, lo do- 
vrete fissare all'interno del suo mobile pla- 
stico. I vantaggi che presenta questo cir- 
cuito sono quello di poter accendere e spe- 
gnere gradualmente la lampadina o le lam- 
padine collegate sulla sua uscita ponendo 
il deviatore S3 sulla posizione automatico, 
ed anche di poter regolare la luminosità su 
un valore fisso tramite il potenziometro 
R15, dopo che avrete spostato il deviatore 
S3 in posizione manuale. 
Il deviatore siglato S2 serve per accendere 
e spegnere gradualmente la lampadina. 
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Fig.9 Schema elettrico del circuito. Il condensatore in colore blu senza sigla ha lo stes- 
so valore di C6 (1 mF). Questo condensatore andrà inserito nello stampato solo nel 
caso in cui si volessero rallentare i tempi di accensione e di spegnimento. 

ELENCO COMPONENTI LX.1326 



R1 = 4,700 ohm 1/4 watt 
R2 - 22.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 10,000 ohm 1/4 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 820 ohm 1/4 watt 
R6 = 12,000 ohm 1/4 watt 
R7 = 22.000 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R11 = 100,000 ohm trimmer 
R12 = 3.300 ohm 1/4 watt 
R13 = 220.000 ohm 1/4 watt 
R14 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R15 = 47.000 ohm pot tin. 
R16 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R17 = 1.000 ohm 1/2 watt 
R18 = 1-000 ohm 1/4 watt 
C1 = 470 mF elettrolitico 
C2 = 4.700 pF poliestere 
C3 = 100 mF elettrolitico 
C4 = 56.000 pF poliestere 



C5 = 10 mF elettrolitico 
C6 = 1 mF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 10 mF elettrolitico 
RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 
DS1 = diodo tipo 1N.4007 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.41 50 
DS4- diodo tipo 1N.41 50 
DL1 = diodo led 
TR1 = NPN tipo BC.547 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TRC1 = triac 500 volt 5 amper 
IC1 = MC.78L12 
IC2 = LM.358 

OC1 = fotoaccop. MOC.3020 
TI = trasform. 3 watt (T003.01) 
sec. 0-14-17 volt 0,2 amper 

51 = interruttore 

52 = deviatore 

53 = deviatore 
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MONTAGGIO nel MOBILE 



Prima di collocare il circuito stampato all'interno del 
suo mobile plastico dovete fissare sul pannello fron- 
tale i tre deviatori S1 - S2 - S3, la gemma per il dio- 
do led DL1 ed il potenziometro R15. 
Il potenziometro va prima preparato accorciando il 
suo perno quel tanto che la manopola risulti quasi 
adiacente al pannello. 

Sul pannello posteriore fissate invece la presa fem- 
mina per l'uscita della tensione che andrà alla lam- 
pada ed inserite, nel foro da cui fuoriuscirà il cor- 
done della spina di rete, il gommino passafilo che 
trovate nel kit. 

Tutti i terminali dei deviatori, del dìodo led e del po- 
tenziometro andranno collegati con corti spezzoni 
di filo ai terminali presenti sul circuito stampato, co- 
me visibile in fig.11. 

Rispettate la polarità dei due fili A - K che vanno al 
diodo led perché se li invertite il led non si accen- 
derà. Vi ricordiamo che il terminale più lungo è PA. 



Per collegare la presa femmina d'uscita per la lam- 
pada alla sua morsettiera dovete usare uno spez- 
zone di filo flessibile isolato in plastica del diame- 
tro rame di almeno 0,35 mrn o leggermente più 
grosso se pensate di alimentare più lampade. 

Stringete bene le viti delle morsettiere, specie quel- 
le del cordone di rete, per evitare che, tirando, il fi- 
lo possa sfilarsi. 

Completato il montaggio, per collaudare il circuito 
prendete la lampada del vostro comodino o quella 
del vostro studio e collegate la sua spina nella pre- 
sa femmina, quindi spostate la leva delPinterrutto- 
re S1 in posizione ON in modo da alimentare tutto 
il circuito. 




Fig.10 Come si presenta il circuito stampa- 
to dopo aver montato tutti i componenti. Il 
trimmer visibile in prossimità del conden- 
satore C6 serve per variare la velocità di ac- 
censione e spegnimento. 



e lo spegnimento ripetitivo automatico ogni 5 mi- 
nuti oppure ogni mezz'ora o su tempi diversi 
A questo proposito vi consigliamo il nostro tempo- 
rizzatore ciclico siglato LX.1305, presentato sul- 
la rivista N.190, al quale dovrete apportare una pic- 
cola modifica: non collegate i terminali di uscita 
del relè alla tensione dei 220 volt, ma ai tre fili che 
vanno al deviatore S2. 

Importante: a mobile aperto non toccate con le 

mani Paletta di raffreddamento del Triac perché sul 
metallo è presente la tensione di rete dei 220 volt. 



Se la leva del deviatore S2 è posta in posizione ON 
(accensione) e quella del deviatore S3 in posizio- 
ne AUTO vedrete la lampada accendersi lenta- 
mente. Quando sposterete S2 sulla posizione OFF 
(spegnimento), vedrete la lampada spegnersi sem- 
pre lentamente. 

Ruotando il cursore del trimmer R11 potrete ral- 
lentare o accelerare i tempi di accensione e spe- 
gnimento. 

Ponendo il deviatore S3 in funzione manuale, po- 
trete dosare la luminosità della lampada agendo 
sul potenziometro R15. 

Abbiamo già previsto che qualcuno abbia bisogno 
di modificare lo schema per ottenere l'accensione 



COSTO DI REALIZZAZIONE 



Tutti i componenti visibili in fig.11 necessari per la 
realizzazione del kit LX.1326 compresi il circuito 
stampato, il cordone di alimentazione e una ma- 
nopola per il potenziometro R15, Escluso il solo 
mobile M0.1326 L56.500 

Costo del mobile M0.1326 completo di mascheri- 
na forata e serigrafata ....L. 15.500 

Costo del solo stampato LX.1326 ..L 16.500 

Ai prezzi riportati, già compresi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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ig.11 Schema pratico di montaggio. Lo spazio tratteggiato sotto il condensatore C6 ser- 
ve per inserire un secondo condensatore nel caso in cui si volessero raddoppiare i tem- 
pi per accendere e spegnere gradualmente le lampade collegate sulla presa Uscita. 
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Fig.1 Come si presenta il 
contagiri a raggi infrarossi 
una volta inserito nel suo 
mobile plastico. 
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Se vi siete mai domandati come si fa a conoscere l'esatto numero di gi- 
ri di un motore elettrico oppure di un'elica, di un aeromodello o di una 
ruota, avete finalmente trovato il progetto che fa per voi. Con questo 
semplice circuito a raggi infrarossi potrete controllare i giri al minuto 
da un minimo di 100 fino ad un massimo di 100.000. 



Per conoscere l'esatto numero di giri al minuto di 
qualunque corpo in movimento circolare, come al- 
beri, dischi, eliche, ruote ecc., è indispensabile u- 
tilizzare dei circuiti elettronici. 
Poiché tuttavia non si riescono a trovare facilmen- 
te, abbiamo deciso di progettarne uno semplice da 
realizzare e facile da tarare. 

Con il nostro circuito, che funziona a raggi infra- 
rossi, potrete controllare qualsiasi velocità da un 
minimo di 100 giri al minuto fino ad un massimo 
di 100.000 giri al minuto. 










SCHEMA ELETTRICO 



Guardando lo schema elettrico riportato in fig.4 pò 
tete notare subito che per realizzare questo conta- 
giri occorrono solo tre integrati: 

- t'integrato stabilizzatore MC78L12 (vedi IC3), 



- Tintegrato NIC. 1458 contenente ai suo interno due 
amplificatori operazionali (vedi IC1/A - IC1/B), 

- Tintegrato tipo XR.4151 (vedi IC2), equivalente 
all'LM.231 , che converte una frequenza in una ten- 
sione, applicata allo strumento mA tramite il tran- 
sistor siglato TR1 . 



Iniziamo la descrizione del circuito dal diodo emit- 
tente all'infrarosso siglato DTX. 
Se il raggio infrarosso da questi emesso colpisce 
il diodo ricevente DRX, sul piedino d'uscita 1 di 
IC1/A ritroviamo una tensione positiva, che scen- 
de a volt quando il raggio viene interrotto. 

Queste variazioni da massimo positivo a volt 
vengono applicate sul piedino invertente 6 di 
IC1/B, che provvede a squadrarle e a rendere più 
ripidi i fronti di salita e di discesa. 
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Il segnale così squadrato raggiunge, tramite il con- 
densatore C5, il piedino d'ingresso 6 di IC2, confi- 
gurato per convertire una frequenza in un valore 
dì tensione. 

Sul piedino d'uscita 1 di questo integrato abbiamo 
dunque una tensione che aumenta all'aumentare 
del numero degli impulsi che entrano sul piedino 6. 

Questa tensione viene utilizzata per polarizzare la 
Base del transistor TR1, di conseguenza più au- 
menta la tensione più il transistor assorbe corrente. 



Collegando tramite il deviatore S2 due resistenze 
di precisione, una da 10,1 kiloohm e l'altra da 101 
kiloohm, sul piedino 5 di IC2 otteniamo due por- 
tate moltiplicatrici: 

x 100 con la resistenza da 101 kiloohm 
x 1.000 con la resistenza da 10,1 kiloohm 

Utilizzando uno strumento da 1 00 microamper con 
una scala graduata da a 100 T sulla portata x100 
potremo leggere fino ad un massimo di 10.000 gi- 
ri e sulla portata xl.OOO un massimo di 100.000 gi- 
ri al minuto. 



Lo strumento mìcroamperometro applicato sul 
suo Emettitore legge la corrente assorbita, che cor- 
risponde all'esatto numero di giri. 



Come vi spiegheremo più avanti, usando un pic- 
colo accorgimento esterno potrete leggere anche 
dei numeri di giri bassissimi. 





Fig.2 Come potete vedere da questa foto, Il 
montaggio del contagiri non presenta nes- 
suna difficoltà. Per tararlo dovrete sola- 
mente spostare lo spinotto di cortocircuito 
su J1 nella posizione "taratura". Una volta 
tarato lo dovrete riportare nella posizione 
"misura" (vedi fig.9). 




Fig.3 Foto dell'interno del mobile con già 
fissato lo stampato e sul pannello frontale 
lo strumentino, le boccole e i deviatori. 
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C12 



Fig.4 Schema elettrico del contagiri a raggi infrarossi. 
Quando collegate lo strumentino da 100 microamper do- 
vete rispettare la polarità dei due terminali. 



ELENCO COMPONENTI LX.1327 



R1 = 220 ohm 1/2 watt 
R2 = 1 megaohm 1/4 watt 
R3 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R4 = 56,000 ohm 1/4 watt 
R5 = 120,000 ohm 1/4 watt 
R6 = 56.000 ohm 1/4 watt 
R7 = 2.200 ohm 1/4 watt 
R8 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R9 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R10 - 20.000 ohm trimmer 
R11 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R12 = 68.000 ohm 1/4 watt 
RI 3 = 10.100 ohm 1/4 watt 1% 
R14 = 101.000 ohm 1/4 watt 1% 
R15 = 330.000 ohm 1/4 watt 
R16 = 100-000 ohm 1/4 watt 
R17 = 10.000 ohm 1/4 watt 
R18 = 56-000 ohm 1/4 watt 
C1 = 100 pF ceramico 
C2 = 220.000 pF poliestere 
C3 = 1.000 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
C5 e 470 pF ceramico 
C6 - 100.000 pF poliestere 



C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 47 mF elettrolitico 
C9 - 100,000 pF poliestere 
C10 = 10.000 pF poliestere 
C11 ~ 1 mF poliestere 
C12 = 100.000 pF poliestere 
RS1 = ponte raddriz. 100 volt 1 amper 
DS1 = diodo tipo 1N.4150 
DS2 = diodo tipo 1N.4150 
DS3 = diodo tipo 1N.4007 
DS4 = diodo tipo 1N.4150 
DTX = fotodiodo TX tipo LD.271 
DRX = fotodiodo RX tipo SFH.309 
TR1 = NPN tipo BC.548 
IC1 = MCI 458 
IC2 = XR-4151 
IC3-MC.78L12 
T1 = trasform. 3 watt (T003.01) 
se. - 14 - 17 volt 0,2 amper 
J1 = ponticello 

51 = interruttore 

52 = deviatore 

mA = strumento 100 microamper 




Il diodo al silicio DS4, posto nella giunzione tra le 
due resistenze R15 - R17 e la massa, serve per 
rendere lineare la lettura sui bassi numeri di giri. 

Abbiamo inserito nel circuito il ponticello J1, che 
serve esclusivamente per tarare una sola volta il 
contagiri agendo sul trimmer R10. 
Infatti spostando lo spinotto di cortocircuito sul 
connettore J1 dalla posizione MISURA a quella di 
TARATURA, i 100 Hz presenti sull'uscita del pon- 
te RS1 vengono inviati sull'ingresso dell'amplifica- 
tore operazionale IC1/B, 

REALIZZAZIONE PRATICA 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

In possesso di tutti i componenti presenti nel kit do- 
vrete montarli sul circuito stampato monofaccia si- 
glato LX1327 disponendoli come visibile nello 
schema pratico dì fig + 9. 

Potete iniziare il montaggio stagnando i due zoc- 
coli per gli integrati IC1 - IC2 ed il piccolo connet- 
tore maschio J1 a tre terminali. 
Completata questa operazione inserite nei fori pre- 
disposti tutte le resistenze ed il trimmer R10, quin- 
di proseguite con tutti i diodi al silicio siglati DS. 

Il diodo DS3, con corpo plastico, va collocato vi- 
cino al ponte raddrizzatore RS1, rivolgendo la fa- 
scia bianca segnata su un solo lato del suo corpo 
verso il condensatore elettrolitico C3. 
Il diodo DS1 » con corpo in vetro, va stagnato so- 
pra l'integrato IC1 rivolgendo la sua fascia nera 
verso sinistra (vedi fig.9). 
Il diodo DS2, sempre con corpo in vetro, va inve- 
ce stagnato a fianco dell'integrato 1C1 rivolgendo 
la sua fascia nera verso l'alto. 



Il diodo DS4, anch'esso con corpo in vetro, va po- 
sto sotto la resistenza R15 rivolgendo la sua fascia 
nera verso destra. 

Proseguendo nel montaggio potete ora inserire tut- 
ti i condensatori ceramici, poi i poliesteri ed infi- 
ne gli elettrolitici rispettando per questi ultimi la 
polarità positiva e negativa dei due terminali. 

Tra i due condensatori C6 - C7 stagnate il piccolo 
integrato stabilizzatore IC3, rivolgendo la parte 
piatta del suo corpo verso l'elettrolitico C3. 
Vicino al trasformatore T1 inserite il ponte raddriz- 
zatore RS1 rispettando la polarità +/- dei due ter- 
minali, dopodiché inserite il trasformatore T1 e, al- 
la sua destra, la morsettiera a 4 poli. 

Nei fori presenti sul circuito stampato in cui vanno 
collegati i fili per lo strumento, per il deviatore S2 
e per i cavetti schermati delle boccole d'uscita DTX 
e DRX, dovete inserire i piccoli terminali a spillo 
che trovate nel kit. 

Completato il montaggio dei componenti, innesta- 
te nei rispettivi zoccoli i due integrati, rivolgendo la 
loro tacca di riferimento a U verso sinistra. 

A questo punto potete introdurre lo stampato all'in- 
terno del suo mobile plastico. 
In seguito fissate sul pannello frontale lo strumen- 
to, le boccole e i deviatori, poi eseguite i pochi col- 
legamenti al circuito visibili in fig.9. 

Quando sfilate la calza di schermo dalle estremità 
dei cavetti coassiali per collegarli sulle boccole e 
sul circuito stampato, controllate che non riman- 
ga volante uno dei sottilissimi ed invisibili fili della 
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Fig.5 Connessioni degli in- 
tegrati viste da sopra e del 
BC.548 ed MC.78L12 viste 
da sotto. Il fotodiodo più 
piccolo, con corpo traspa- 
rente, è il Ricevente, il più 
grande con corpo nero è il 
Trasmittente. 
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calza, perché potrebbe involontariamente essere 
stagnato sul filo del segnale. 

Dopo aver stagnato le estremità dei cavetti coas- 
siali non piegateli immediatamente, ma attendete 
qualche secondo per dare tempo all'isolante inter- 
no di raffreddarsi e consolidarsi, diversamente il fi- 
lo centrale potrebbe andare in cortocircuito con la 
calza di schermo. 



LE SONDE DTX e DRX 




Nel kit trovate anche i due diodi all'infrarosso, ma 
riconoscere qual è il trasmittente e quale il rice- 
vente non è immediato, poiché sui loro corpi non 
è riportata nessuna sigia di identificazione. 



diodo trasmittente è fisicamente più grosso del 
ricevente ed è quello di colore scuro. 

Il diodo ricevente è invece trasparente. 

Per poter utilizzare i due diodi come puntali, è ne- 



DRX 




cessarlo fissarli dentro un tubetto plastico, e a ta- 
le scopo potete usare il supporto di una biro. 

All'interno del supporto inserite il sottile cavetto 
coassiale RG.174 e alla sua estremità collegate i 
due terminali del diodo come visibile nelle figg.6-7. 

Il terminale più lungo del diodo trasmittente DTX 
va collegato sul filo centrale del cavetto ed il ter- 
minale più corto sulla calza di schermo. 

Il terminale più lungo del diodo ricevente DRX va 
collegato sulla calza dì schermo ed il terminale più 
corto sul filo centrale. 

Sull'opposta estremità collegate lo spinotto ma- 
schio, scegliendo quello di colore rosso per il tra- 
smittente e quello di colore nero per il ricevente. 

Se inavvertitamente innesterete lo spinotto ma- 
schio del diodo trasmittente nella presa d'uscita in 
cui andrebbe inserito il diodo ricevente o vicever- 
sa, i diodi non si danneggeranno ma è sottinteso 
che il circuito non potrà funzionare. 




Fig.6 Quando collegate il fotodiodo Ricevente con corpo trasparente dovete sta 
gnare il terminale più lungo, indicato A, sulla calza di schermo del cavetto coas- 
siale. Vi consigliamo di isolare il terminale A con un tubetto plastico. 




DTX 




Fig.7 Quando col legate il fotodiodo Trasmittente con corpo nero dovete sta 
gnare sulla calza di schermo del cavetto coassiale il terminale più corto indi 
cato K. Anche in questo caso il terminale K va isolato con un tubetto plastico. 





DRX 




Fig.8 L'opposta estremità del cavetto coassiale andrà collegata allo spinotto maschio 
che troverete nel kit. La calza di schermo dovrà essere collegata sul terminale di mas- 
sa dello spinotto. Conviene usare lo spinotto con il corpo di colore Nero per il diodo 
Ricevente e quello con il corpo di colore Rosso per il diodo Trasmittente. 
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Fig.9 Schema pratico di montaggio del contagiri a raggi infrarossi. Notate lo spinotto 
di cortocircuito posto vicino al connettore J1 a tre terminali. Quando effettuerete la 
"taratura" questo spinotto andrà inserito sui due terminali posti vicino alla resistenza 
R5. Dopo aver eseguito la taratura questo spinotto dovrà essere necessariamente in- 
serito sui due terminali posti in basso, evidenziati dalla scritta "misura". 
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.10 II sistema più affidabile per leggere il numero di giri di un albero consiste nell'ap- 
plicare sul suo perno un disco con uno o più fori in modo da interrompere il fascio a 
raggi infrarossi. Per misurare la velocità di un ventilatore potrete collocare i due foto- 
diodi ai due lati delle pale rotanti, purché queste non risultino trasparenti. 





Fig.11 II numero di giri di un albero può essere rilevato anche applicando sulla sua su- 
perfìcie un pò 1 di vernice nera opaca se I albero è riflettente, oppure un ritaglio di car- 
ta stagnola se l'albero è nero. Per leggere un segnale riflesso dovrete tenere il diodo 
Trasmittente molto vicino all'albero ed il diodo Ricevente molto più lontano. 



TARATURA del CONTAGIRI 

Completato il montaggio, per tarare il contagiri do- 
vete semplicemente spostare lo spinotto di corto- 
circuito sul connettore J1 dalla posizione MISURA 
alla posizione TARATURA in modo da inviare la 
frequenza di 100 Hz, prelevata dal ponte raddriz- 
zatore RS1, sull'ingresso dell'operazionale IC1/B. 

Per conoscere a quanti numeri di giri/minuto cor- 
risponde una frequenza di 100 Hz potete usare 
questa formula: 

numero di giri = Hz x 60 

Avrete quindi disponibili: 

100 x 60 = 6.000 giri x minuto 



A questo punto basta spostare la leva del deviato- 
re S2 sulla posizione x100, poi ruotare il cursore 
del trimmer R10 in modo da portare la lancetta del- 
lo strumento sul numero 60 (60 x 100 = 6.000) per 
concludere la taratura. 

Prima di chiudere il mobile ricordate di spostare lo 
spinotto dì cortocircuito sul connettore J1 dalla po- 
sizione TARATURA in posizione MISURA, 



COME SI USA 



Per misurare la velocità di un albero rotante è ne- 
cessario interrompere ad ogni giro completo il fa- 
scio a raggi infrarossi emesso dal diodo trasmit- 
tente DTX verso il diodo ricevente DRX, 
Se disponete di un motore elettrico con un corto 
albero potreste trovarvi in difficoltà, sempreché non 
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abbiate la possibilità di applicare sull'albero un di- 
sco forato (vedi fig.10). 

Se ciò fosse impossibile, vi proponiamo altre due 
soluzioni: 

- Se l'albero è riflettente, per interrompere il fa- 
scio a raggi infrarossi è sufficiente fare una riga 
nera con la vernice opaca lungo l'albero come vi- 
sibile in fig.11. 

Collocate quindi il diodo trasmittente DTX a circa 5 
cm dall'albero e il diodo ricevente DRX a circa 15 

- 10 cm. Quando il fascio a raggio infrarossi in- 
contrerà la vernice nera non verrà riflesso. 

- Se al contrario l'albero fosse opaco, dovrete in- 
collargli sopra un ritaglio di carta stagnola. 



PER MISURARE basse VELOCITA' 



Per misurare delle basse velocità, ad esempio 200 
- 400 giri al minuto, potrete usare un piccolo ac- 
corgimento, cioè raddoppiare o triplicare il nu- 
mero degli impulsi per giro. 

Se sull'albero disegnate due o tre righe nere op- 
pure applicate due o tre ritagli di stagnola, il cir- 
cuito leggerà un maggior numero dì impulsi per 
giro. Lo stesso dicasi se nel disco visibile in fig.10 
farete due o più fori. 

Ovviamente se in un albero avete applicato più ri- 
tagli di stagnola e nel disco avete fatto più fori, per 
stabilire l'esatto numero di giri dovrete ricordarvi di 
dividere il numero di giri indicato dallo strumento 
per il numero di righe o di fori fatti. 

Ad esempio se il contagiri segnala 6.000 giri al mi- 
nuto e sull'albero avete fatto 2 righe oppure nel 
disco 2 fori, l'esatto numero di giri sarà di: 

6.000 : 2 = 3.000 giri al minuto 

Se controllando la velocità di un ventilatore che 
dispone di 3 pale leggete sul contagiri 2.700 giri, 
il motorino farà: 

2.700 : 3 = 900 giri al minuto 

A questo punto avrete già capito che per control- 
lare dei bassissimi numeri di giri sarà sufficiente 
aumentare il numero delle tacche o dei fori. 

Con 5 tacche o fori potrete leggere sulla portata 
x100 un massimo di 2.000 giri al minuto. 

Facendo 10 tacche o fori potrete leggere sulla por- 
tata x100 un massimo di 1.000 giri al minuto. 



IMPORTANTE 

Compiendo delle misure per riflessione (vedi 
fig.1 1), dovete tenere il dìodo trasmittente ad una 
distanza non superiore a 5 - 6 cm dal corpo in mo- 
vimento per concentrare il fascio all'infrarosso sul- 
la superficie riflettente. 

Il diodo ricevente va invece posto ad una distan- 
za non minore di 10 - 15 cm per evitare che capti 
fasci spuri riflessi dall'albero metallico. Se infatti do- 
vesse verificarsi questa condizione, la lancetta del- 
lo strumento rimarrebbe immobile sullo 0. 

Le misure per riflessione sono alquanto critiche 
perché occorre trovare anche la giusta inclinazio- 
ne tra il raggio diretto e quello riflesso, diversa- 
mente la lancetta dello strumento non si muoverà. 

Per evitare tutti questi problemi la soluzione più va- 
lida rimane quella di usare un disco con uno o più 
fori come visibile in fig,10. 

Poiché i raggi infrarossi possono facilmente attra- 
versare i corpi trasparenti, quando misurate la ve- 
locità di un ventilatore con pale trasparenti usate 
l'accorgimento di applicargli sopra una striscia di 
nastro isolante nero. 

Un'ultima raccomandazione: quando controllate i 
motori provviste di eliche o pale non avvicinate 
troppo le mani per non ferirvi. 



COSTO DI REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione di 
questo kit siglato LX.1327 (vedi fig.9), compresi i 
due diodi ricevente e trasmittente, Esclusi il mo- 
bile e lo strumentino, perché in sua sostituzione 
si potrebbe usare anche un normale tester posto 
sulla portata 1 00 microamper .... ....L49.000 

Il mobile IUI0.1327 completo di mascherina già fo- 
rata e serigrafata ,, •*...«*.... L 17,500 

Uno strumento da 100 microamper L27.000 

Costo del solo stampato LX.1327 .L 9.000 

Ai prezzi riportati, già compresi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicìlio. 
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Fig.1 Foto del VFO a PLL 
in grado di fornire in usci- 
ta le frequenze di ricezione 
e trasmissione dei canali 
Citizen Band. 




Questo progetto di VFO interesserà sicuramente 
tutti quei CB che dispongono dì un ricetrasrnettito- 
re che richiede tanti quarzi, uno per ogni canale di 
trasmissione e uno per ogni canale di ricezione. 

Questo progetto susciterà sicuro interesse anche 
tra coloro che desiderano disporre di un valido Ge- 
neratore RF, in grado di fornire le esatte frequen- 
ze di trasmissione CB per poter tarare o riparare 
dei ricetrasmettìtori, oppure per autocostruirsi un 
piccolo ricetrasmettitore senza dover acquistare u- 
na infinità di quarzi 

Infatti, disponendo di questo VFO basterà sposta- 
re il deviatore in posizione TX per prelevare dalla 
sua uscita la frequenza di trasmissione, oppure in 
posizione RX per prelevare dalla sua uscita la fre- 
quenza di ricezione che, come noto, risulta infe- 
riore a 455 KHz. 

Con questo VFO non sarà più necessario tenere a 
mente le frequenze di ogni singolo canale, perchè 

impostando sui commutatori digitali il solo numero 
del canale desiderato (da 01 a 32), dalle sue u- 
scite si preleveranno automaticamente la frequen- 
za dì trasmissione TX e quella di ricezione RX co- 
me indicato nella Tabella N.1. 



SCHEMA a BLOCCHI 



Questo schema è molto interessante, quindi vale 
senz'altro la pena studiarlo. 




In questo progetto viene usato un PLL Frequency 
Synthesizer tipo MC. 145106, che presenta il van- 
taggio di poter essere programmato in modo da ot- 
tenere dei fattori di divisione variabili da 1 fino a 
512, ponendo semplicemente a livello logico 1 o 
i suoi piedini 9-10-11-12-13-14-15-16-17, 
Per saperne di più riguardo questo MC. 1451 06 vi 
consigliamo di andare a pag,586 del nostro volu- 
me Handbook. 

Lo schema a blocchi riprodotto in fig.2 vi aiuterà a 
seguire meglio lo schema elettrico di fig,3. 

Sui piedini 4-3 dello stadio oscillatore interno è ap- 
plicato un quarzo da 10,240 KHz (10,24 MHz). 

Questa frequenza viene divisa internamente x2 e 
in questo modo si ottengono 5,120 KHz, che pos- 
sono essere prelevati dal piedino 5. 
Questi 5.120 KHz vengono applicati ad un stadio 
moltiplicatore x5 (vedi IC3/A), quindi sull'uscita di 
quest'ultimo sarà presente una frequenza perfetta- 
mente stabile sui 25,600 KHz. 

Questa moltiplicazione si riesce ad ottenere con un 
solo transistor, perchè dal piedino 5 di IC2 fuorie- 
sce una frequenza di 5.120 KHz con una infinità di 
armoniche, quindi basta applicare su tale piedino 
un circuito di sintonia (vedi L1/L2 in fig.3) che si 
accordi da 25.000 a 26.000 KHz. 
Questa frequenza verrà applicata sull'Emettitore 
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Fig.2 Schema a blocchi dal quale risulta evidente come impostando un numero sui due 
commutatori binari si riesca ad ottenere la frequenza di trasmissione o di ricezione. 




Impostando sui due commutatori digitali di questo VFO il numero del 
"canale" desiderato, automaticamente sulle due uscite preleverete la 
frequenza di trasmissione e di ricezione. Quindi se imposterete il CH.22, 
in uscita preleverete 27.255 KHz per il TX e 26 J70 KHz per IRX. 



TABELLA N.1 - CANALI CB (Nota = I valori delle frequenze sono espressi in Kilohertz) 



I canale 


frequenza TX 


frequenza RX 


01 


26.965 


26.510 


02 


26.975 


26.520 


03 


26.985 


26.530 


04 


27.995 


26.540 


05 


27.005 


26.550 


06 


27.015 


26.560 
26.570 


07 


27.025 


08 


27.055 


26.600 


09 


27.065 


26.610 
26.620 


10 


27.075 


11 


27.085 


26.630 
26.650 


12 


27.105 


13 


27.115 


26.660 


14 


27.125 | 


26.670 


15 


27.135 


26.680 
26.700 


16 


27.155 



I canale 


frequenza TX 


frequenza RX 


l 17 


27.165 


26.710 
26.720 


18 


27.175 


19 


27.185 


26.730 


20 


27.205 


26.750 


; '21 


27.21 5 


26.760 


22 


27.225 


26.770 


23 


I 27.235 


26.780 


24 


27.245 


26.790 
26.800 


25 


27.255 


26 


27.265 


26.810 


27 


27.275 


26.820 


28 


27.285 


26.830 


29 


27.295 


26.840 


30 


27.305 


26.850 


31 


27.315 


26.860 


32 


27.325 


26.870 



Nota = Spostando i commutatori digitali su un numero superiore a 32, dalle uscite del VFO 
verranno prelevate delle frequenze anomale, quindi è necessario fermarsi al numero 32. 



87 



dello stadio miscelatore (vedi IC3/B) e poiché sul- 
la sua Base viene applicata la frequenza generata 
dal VFO, che può variare da 26.965 KHz fino ad 
un massimo di 27.325 KHz, dall'uscita di questo 
miscelatore preleveremo una frequenza che da un 
minimo di: 

26.965 - 25.600 = 1 .365 KHz 

potrà raggiungere un massimo di: 

27.325 - 25.600 = 1.725 KHz 

Le frequenze ottenute da questa miscelazione ver- 
ranno inviate sul piedino d'ingresso 2 dell'integra- 
to IC2 del divisore programmabile che, in fun- 
zione del rapporto di divisione prescelto tramite 
IC1, provvedere a variare la frequenza del VFO fi- 
no a quando dalla sua uscita non fuoriuscirà l'e- 
satta frequenza del canale prescelto. 

Come potete vedere dallo schema a blocchi di fig.2, 
la frequenza generata dal quarzo verrà divisa in- 
ternamente per 2 e successivamente per 1.024 e 
in questo modo si otterrà una frequenza di riferi- 
mento di: 

10.240 : 2 : 1,024 = 5 KHz 

Questa frequenza verrà applicata su uno dei due 
piedini d'ingresso del comparatore (vedi simbolo 
Or esclusivo), mentre sull'opposto piedino verrà 
applicata la frequenza del divisore programma- 
bile siglato IC2. 

Commutando i due commutatori digitali da 01 a 32, 
potremo programmare tramite IC1 il suo divisore 
interno, in modo che in trasmissione effettui una 
divisione da 273 a 345 e in ricezione una divi- 
sione da 182 a 254 volte. 

Spostando il deviatore S4 sulla posizione TX e po- 
nendo i due commutatori digitali sul numero 01, la 
eprom siglata IC1 da noi programmata provvedere 
a porre in condizione logica 1 i piedini 9-13-17 e, 
in questa condizione, IC2 dividerà per 273 volte. 
Con questa divisione dal VFO fuoriuscirà una fre- 
quenza di: 

(273 x 5) + 25.600 = 26.965 KHz 

Nota = Il numero 5 sono i 5 KHz di riferimento ot- 
tenuti dividendo 10.240 per 2 e per 1.024. 

Ponendo i due commutatori digitali sul numero 12, 
la eprom siglata IC1 provvedere a porre in condi- 
zione logica 1 i piedini 9-1 1-1 4-1 5-1 6-1 7 e, in que- 
sta condizione, IC2 divìderà per 301 volte. 




ELENCO COMPONENTI LX.1318 



R1 = 1.000 ohm 1/4 watt R17 

R2 = 1,000 ohm 1/4 watt R18 

R3 = 1.000 ohm 1/4 watt R19 

R4 = 1.000 ohm 1/4 watt R20 

R5 = 1.000 ohm 1/4 watt R21 

R6 = 1-000 ohm 1/4 watt R22 

R7 = 1,000 ohm 1/4 watt R23 

R8 = 220 ohm 1/4 watt R24 

R9 = 220 ohm 1/4 watt R25 

R10 = 10.000 ohm 1/4 watt R26 

R11 = 39.000 ohm 1/4 watt R27 

RI 2 = 560 ohm 1/4 watt R28 

R13 = 4.700 ohm 1/4 watt R29 

R14 = 560 ohm 1/4 watt R30 

R15 = 1.000 ohm 1/4 watt R31 

R16 = 39,000 ohm 1/4 watt R32 



470 ohm 1/4 watt 
56.000 ohm 1/4 watt 
4-700 ohm 1/4 watt 
33.000 ohm 1/4 watt 
39.000 ohm 1/4 watt 
47 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
330 ohm 1/4 watt 
39.000 ohm 1/4 watt 
680 ohm 1/4 watt 
220 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
3-300 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
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VERSO IC1-S1-S2 
©5V. <+ 




Fig.3 Schema elettrico del VFO da usare per gamme CB dal canale 1 al canale 32. 



C1 = 100.000 pF poliestere 
C2 = 2-50 pF compensatore 
C3 = 33 pF ceramico 
C4 = 33 pF ceramico 
C5 = 470,000 pF poliestere 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 220 mF elettrolitico 
C8 = 22 pF poliestere 
C9 = 150 pF ceramico 
C10 = 330 pF ceramico 
C11 = 10,000 pF ceramico 
C12 = 10.000 pF ceramico 
C13 = 150 pF ceramico 
C14 = 10-000 pF ceramico 
C15 = 270 pF ceramico 
C16 = 10.000 pF ceramico 
CI 7 = 10.000 pF ceramico 
C18 = 100.000 pF poliestere 
C19 = 100.000 pF poliestere 
C20 = 1,000 mF elettrolitico 



C21 = 10.000 pF ceramico 

C22 = 1 mF elettrolitico 

C23 ■ 100.000 pF poliestere 

C24 = 220 pF ceramico 

C25 = 82 pF ceramico 

C26 = 10.000 pF ceramico 

C27 = 56 pF ceramico 

C28 = 47 pF ceramico 

C29 = 150 pF ceramico 

C30 = 10.000 pF ceramico 

C31 = 150 pF ceramico 

C32 = 10.000 pF ceramico 

C33 = 10.000 pF ceramico 

C34 = 10,000 pF ceramico 

C35 = 10,000 pF ceramico 

C36 = 10,000 pF ceramico 

JAF1 = impedenza 47 microhenry 

JAF2 = impedenza 0,82 microhenry 

JAF3 = impedenza 47 microhenry 

JAF4 = impedenza 47 microhenry 



L1-L2 = bobina mod. L1318 
L3-L4 = bobina mod. L1318 
L5-L6 = bobina mod. L1318 
XTAL = quarzo 10,240 MHz 
RS1 = ponte raddr. 100 V. 1 A. 
D31-DS2 = diodi tipo 1N.4150 
DL1-DL2 = diodi led 
DV1 s diodo varicap BB.405 
TR1 = NPN tipo BC.547 
IC1 =eprom EP.1318 
IC2 = integrato MC.145106 
ICS = integrato LM.3086N 
IC4 = integrato uA.7805 
T1 = trasform. 3 watt (T003.02) 
sec. 0-8-12 V. 0,2 A. 

51 = commutatore binario 

52 = commutatore binario 

53 = interruttore 

54 = deviatore 
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Grazie a questa divisione dal VFO fuoriuscirà una 
frequenza di: 

(301 x 5) + 25.600 = 27,105 KHz 

Ponendo i due commutatori digitali sul numero 32, 
la eprom IC1 provvedere a porre in condizione lo- 
gica 1 i piedini 9-11-13-14-17 e, in questa condi- 
zione, IC2 dividerà per 345 volte. 
Grazie a questa divisione dal VFO fuoriuscirà una 
frequenza di: 

(345 x 5) + 25.600 = 27.325 KHz 

Per individuare il numero di divisione conoscen- 
do il valore della frequenza che desideriamo pre- 
levare sull'uscita del VFO, potremo usare questa 
semplice formula: 

Numero divisione = (KHz in uscita - 25.600) : 5 

Infatti, facendo una controprova potremo constata- 
re che per ottenere una frequenza di 27*325 KHz 
dovremo programmare i piedini di IC2 in modo da 
ottenere la seguente divisione: 

(27.325 - 25.600) : 5 = 345 

Spostando il deviatore S4 sulla posizione RX e po- 
nendo i due commutatori digitali sul numero 01, la 
eprom siglata IC1 provvedere a porre in condizio- 
ne logica 1 i piedini 10-12-13-15-16 e, in questa 
condizione, IC2 dividerà per 182 volte. 
Grazie a questa divisione dal VFO fuoriuscirà una 
frequenza di: 

(182 x 5) + 25.600 = 26.510 KHz 

Ponendo i due commutatori digitali sul numero 12, 
la eprom siglata IC1 provvedere a porre in condi- 
zione logica 1 i piedini 10-11-13-16 e, in questa 
condizione, IC2 dividerà per 210 volte, 
Con questa divisione dal VFO fuoriuscirà una fre- 
quenza di: 

(210 x 5) + 25.600 = 26,650 KHz 

Ponendo i due commutatori digitali sul numero 32, 
la eprom IC1 provvedere a porre in condizione lo- 
gica 1 i piedini 10-11-12-13-14-15-16 e, in questa 
condizione, IC2 dividerà per 254 volte. 
Con questa divisione dal VFO fuoriuscirà una fre- 
quenza dì: 

(254 x 5) + 25.600 = 26.870 KHz 



nali impostati sui commutatori digitali ci forniscono 
le esatte frequenze sia in TX che in RX. 

Infatti il comparatore {Or esclusivo) che si trova 
all'interno di IC2 tramite il filtro (R18-C21-C22-R19- 
C23) invierà, in rapporto al fattore di divisione, u- 
na tensione che potrà variare da 1 ,0 volt a 1 ,8 volt; 
questa tensione, raggiungendo il diodo varicap del 
VFO, obbligherà quest'ultimo a generare la fre- 
quenza da noi richiesta* 

Tale frequenza potrà così raggiungere il transistor 
IC3/D che la amplificherà in modo da ottenere un 
segnale di circa 10 milliwatt 



SCHEMA ELETTRICO 



■ 



Dopo lo schema a blocchi che è servito per farvi 
capire il principio di funzionamento di questo VFO, 
possiamo presentarvi lo schema elettrico di questo 
progetto (vedi fig.3), che risulterà ovviamente più 
complesso perchè completo di ogni componente. 
Iniziamo la descrizione dall'integrato IC1 che, co- 
me già sappiamo, è una eprom programmata che 
provvedere, impostando un numero sui due com- 
mutatori digitali siglati S1-S2, a modificare i livelli 
logici sui piedini 9-10-11-12-13-14-15 16-17 di IC2, 
cioè del MC.145106 t in modo da ottenere il fattore 
di divisione richiesto. 

In funzione di questo fattore di divisione, dal suo 
piedino 7 fuoriuscirà una tensione positiva variabi- 
le da 1,0 volt a 1,8 volt che, giungendo tramite le 
resistenze R18-R20 sul diodo varicap DV1, posto 
in parallelo alla bobina JAF2, provvedere a far va- 
riare la frequenza dello stadio oscillatore. 

La frequenza generata dal quarzo da 10.240 KHz 
applicato sui piedini 4-3 di IC2, come già sappia- 
mo, verrà divisa internamente per 2 per poter pre- 
levare dal piedino 5 una frequenza di 5.120 KHz, 
poi per 1.204 per ottenere una frequenza di riferi- 
mento di 5 KHz che servirà al comparatore posto 
al suo interno. 

La frequenza di 5.120 KHz con tutte le sue armo- 
niche verrà inviata, tramite C8, sulla bobina L1 e 
la bobina L2, tra queste armoniche disponibili, si 
sintonizzerà solo sulla quinta, vale a dire sui; 

5.120 x 5 = 25.600 KHz 

Questa frequenza di 25.600 KHz verrà inviata, tra- 
mite L3/L4, sull'Emettitore del transistor IC3/B, che 
provvedere a miscelarla con la frequenza che 
giunge sulla sua Base, prelevata tramite R17-C17 
dall'uscita del VFO. 



Consultando la Tabella N.1 noteremo che tutti i ca- In pratica questo transistor sottrarrà alla frequen- 
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Fig.4 Ecco come si presenterà il vostro cir- 
cuito dopo che avrete montato tutti i com- 
ponenti. Si noti come l'area in basso a de- 
stra, riservata all'alta frequenza, risulti 
schermata dall'ampia pista in rame. 



za generata dal VFO questi 25.600 KHz, quindi, 
ammesso di prelevare dall'uscita dei VFO una fre- 
quenza di 27.175 KHz, dal Collettore dì IC3/B fuo- 
riuscirà una frequenza di: 

27.175 - 25.600 = 1.575 KHz 

che verrà inviata, tramite il condensatore C12, sul 
piedino 2 di IC2; quest'ultimo provvederà a divi- 
derla per 315 volte in modo da ottenere i 5 KHz 
da applicare sul piedino delfOR esclusivo del 
comparatore. 

Se, per ipotesi, dal VFO fuoriuscisse una frequen- 
za diversa, ad esempio 27.180 KHz, sull'uscita di 
IC3/B ci ritroveremmo con una frequenza di: 

27.180 - 25.600 = 1.580 KHz 

Poiché il divisore programmabile la dividerà per 31 5 
volte, sull'OR esclusivo giungeranno: 

1 .580 : 31 5 = 5,01 58 KHz 

e poiché questa frequenza non risulta perfetta- 
mente identica a quella di riferimento che è di 5 



KHz, TOR esclusivo provvederà a variare la ten- 
sione sul diodo varicap DV1 del VFO fino a quan- 
do dalla sua uscita non usciranno esattamente 
27.175 KHz 

Dicendo questo avrete già intuito che la frequenza 
generata da questo VFO risulta più stabile rispet- 
to ad una frequenza generata da un quarzo, per- 
chè ogni più piccola variazione causata dalla tem- 
peratura o da altri fattori interni verrà corretta au- 
tomaticamente dal PLL. 

A questo punto possiamo passare a descrivervi il 
VFO composto dai due transistor IC3/C-IC3/D. 
La tensione di controllo prelevata dal piedino 7 di 
IC2 t prima di raggiungere il diodo varicap DV1 ( at- 
traverserà un filtro Passa/Basso composto da 
R18-C21-C22-R19-C23. 

Applicando una tensione variabile da 1 ,0 a 1 ,8 volt 
sul diodo varicap, la bobina JAF2 si sintonizzerà 
su una banda di frequenze che, partendo da un mi- 
nimo di 26.300 KHz, potrà raggiungere un massi- 
mo di 27.600 KHz, in modo da poter ottenere tut- 
te le frequenze richieste per il TX e per l T RX. 

Poiché la potenza fornita dal transistor dello stadio 
oscillatore IC3/C è irrisoria, l'amplifichiamo tramite 
IC3/D, quindi sulla bobina d'uscita L6 risulterà di- 
sponibile una potenza di circa 10 milliwatt che 
verrà trasferita, tramite i diodi DS1-DS2, sulle due 
boccole d'uscita TX e RX. 

Questi diodi vengono utilizzati come due commu- 
tatori elettronici, che provvederanno a far passa- 
re la frequenza dal loro Catodo verso il loro Ano- 
do solo quando sul loro Anodo (quello rivofto ver- 
so l'uscita) viene applicata una tensione positiva. 

Se tramite il deviatore S4 applicheremo la tensio- 
ne positiva dei 5 volt verso l'impedenza JAF4, 
porremo in conduzione il diodo DS2, quindi la fre- 
quenza generata dal VFO raggiungerà l'uscita RX. 

Se tramite il deviatore S4 applicheremo la tensio- 
ne positiva dei 5 volt verso l'impedenza JAF3, 
porremo in conduzione il diodo DS1, quindi ta fre- 
quenza generata dal VFO raggiungerà l'uscita TX. 

Per completare la descrizione dobbiamo ancora 
spiegarvi a cosa serve il transistor TR1 ìa cui Ba- 
se risulta collegata al piedino 8 di IC2, 

Quando la frequenza generata dal VFO corrispon- 
de esattamente alla frequenza che abbiamo sele- 
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zionato tramite i due commutatori digitali S1-S2, il 
diodo led DL2 collegato all'Emettitore di tale tran- 
sistor si accenderà confermandoci che ii PLL fun- 
ziona. 

Se questo diodo led rimane spento, significa che 
è stato commesso un errore, ad esempio potreste 
aver invertito il diodo varicap DV1 oppure potre- 
ste non aver tarato in modo corretto i nuclei delle 
bobine L1/L2 - L3/L4 - L5/L6 o, ancora, potreste 
aver impostato i due commutatori digitali su un nu- 
mero maggiore di 32. 

Come avrete modo di constatare quando passere- 
mo alla realizzazione pratica di questo circuito, i 
transistor IC3/A-IC3/B-IC3/C-IC3/D sono contenu- 
ti all'interno dell'integrato LM.3086, che abbiamo 
prescelto per avere quattro identici transistor con 
lo stesso guadagno. 

Per alimentare questo VFO è necessaria una ten- 
sione stabilizzata di 5 volt, che preleveremo dallo 
stadio di alimentazione composto dal trasformato- 
re T1, dal ponte RS1 e dall'integrato uÀ.7805. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito stampato da utilizzare per questo progetto 
e che abbiamo siglato LX.1318 è un doppia fac- 
cia che permette di schermare adeguatamente tut- 
ti gli stadi di alta frequenza. 
Come potete vedere in fig.6, il montaggio non pre- 
senta alcuna difficoltà, quindi se non commettere- 
te degli errori neirinserire i componenti e se cure- 
rete le saldature, il progetto funzionerà non appe- 
na lo avrete completato. 

Potete iniziare il montaggio dai tre zoccoli per gli 

integrati verificando, a saldature effettuate, che 
qualche grossa goccia di stagno non abbia posto 
in cortocircuito due piedini adiacenti. 

Completata questa operazione, potete proseguire 
con le resistenze per poi passare ai diodi, aven- 
do cura di rispettare la polarità dei loro piedini, 

Come visìbile nel disegno pratico di fig.6, i due dio- 
di al silicio DS1-DS2 con corpo trasparente vanno 




Fig.5 In questa foto potete 
vedere come il circuito an- 
drà fissato alPinterno del 
suo mobile plastico. 
Quando inserite nel pan* 
nello frontale i due com- 
mutatori binari, ricordatevi 
che quello siglato S1 va 
posto sul lato sinistro. 



1 ' 
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Fig.6 Schema pratico di montag- 
gio del VFO per canali CB. 
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Fig.7 Connessioni degli integrati viste da sopra e del transistor BC.547 viste da sotto. 
Osservate l'integrato LM.3086 contenente 5 transistor NPN. 



SI 



S2 





1 2 4 8 C 



Fig.8 Sui due commutatori 
binari sono presenti 5 piste 
contrassegnate dai numeri 
1-2-4-8 e dalla lettera C. Se 
invertite i collegamenti su 
queste piste il circuito non 
funzionerà. 



Fig.9 Per la taratura dovete realizzare questa piccola sonda, poi collega 
re alla sua uscita un normale tester, quindi ruotare il nucleo della bobì 
na L5/L6 fino a leggere una tensione di circa 0,3 volt. 
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ENTRATA 




R2 




ELENCO COMPONENTI SONDA 



R1 - 1-000 ohm 1/4 watt 
R2 = 47,000 ohm 1/4 watt 



C1 = 10.000 pF ceramico 
DG1 = diodo tipo AA.117 
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applicati in prossimità delle impedenze JAF4- 
JAF3, rivolgendo verso destra il lato del loro cor- 
po contrassegnato da una fascia nera. 
Il diodo varicap siglato DV1 che ha un corpo ne- 
ro, va applicato accanto all'impedenza JAF2, o- 
rientando verso destra il lato del suo corpo con- 
tornato da una fascia bianca. 
Dopo i diodi potete inserire tutti i condensatori ce- 
ramici, verificando il valore della capacità stampi- 
gliata sui loro corpi. 

Anche se abbiamo elencato tutte le sigle di questi 
condensatori a pag.21 del nostro volume Hand- 
book, per chi ne fosse sprovvisto riportiamo i va- 
lori corrispondenti alle sigle meno decifrabili: 

151 = 150 pF 
221 = 220 pF 
271 = 270 pF 
331 = 330 pF 
103 = 10-000 pF 

Dopo i ceramici, inserite r condensatori poliestere, 
poi gli elettrolitici rispettando la loro polarità. 
A questo punto potete inserire il quarzo, collocan- 
dolo in posizione orizzontale e fissando il suo cor- 
po sulla pista di massa del circuito stampato con 
una goccia di stagno, poi il compensatore C2 e 
infine le impedenze JAF, tenendo presente che sul 
corpo della JAF2 è stampigliato 0,82 mentre sul 
corpo delle impedenze JAF1-JAF3-JAF4 è stam- 
pigliato il numero 47. 

A questo punto potete inserire le tre bobine scher- 
mate L1/L2-L3/L4-L5/L6 che, risultando perfetta- 
mente identiche, possono essere inserite a caso in 
una delle tre posizioni. 

A proposito di queste bobine vi ricordiamo che non 
dovete nemmeno preoccuparvi di individuare il lo- 
ro primario ed il loro secondario, perchè posso- 
no essere inserite nel circuito stampato soltanto 
nella posizione definita dai loro stessi terminali. 
Oltre a saldarne i cinque terminali sullo stampato, 
dovete anche saldare i due terminali che fanno 
capo al loro schermo metallico. 

Di seguito inserite il transistor TRI rivolgendo la 
parte piatta del suo corpo verso sinistra, poi l'in- 
tegrato IC4 che va collocato in posizione orizzon- 
tale sotto alla sua aletta dì raffreddamento, quindi 
il ponte raddrizzatore RS1 rispettando la polarità + 
/- dei suoi terminati. 

Da ultimo montate il trasformatore di alimentazio- 
ne T1 e sulla sua sinistra le due morsettiere, una 
per i 220 volt e l'altra per l'interruttore S3. 



Nei fori riservati ai fili che dovrete in seguito colle- 
gare ai diversi componenti esterni , inserite quei pic- 



coli terminali a spillo che troverete nel kit. 
Se doveste perdere qualche spillo, non preoccu- 
patevi perchè in sua sostituzione potrete inserire 
quei corti spezzoni dì terminale tranciati dalle resi- 
stenze. 

Inserite quindi il commutatore binario sulla sinistra 
del pannello (nel nostro circuito è il commutatore 
siglato S1) e sulle piste contrassegnate dai nume- 
ri 4-2-1 saldate tre corti spezzoni di filo in rame e 
sul terminale C un corto spezzone di filo nudo che 
andrà poi saldato sul terminale C del secondo com- 
mutatore S2. 

Appoggiate quindi il corpo del commutatore S1 sul 
corpo del commutatore S2 e saldate sulle piste 8- 
4-2-1 quattro corti spezzoni di filo. 
Eseguita questa operazione, innestate S1-S2 nel- 
la finestra presente sul pannello frontale, fissando 
sullo stesso pannello f due deviatori S3-S4, le due 
gemme cromate per i diodi led e i due BNC per 
l'uscita del segnale RF. 

A questo punto potete inserire i tre integrati nei ri- 
spettivi zoccoli rivolgendo la tacca di riferimento a 
forma di U presente sul loro corpo come indicato 
in fig,6, dopodiché potete fissare la basetta 
LX.1318 nel mobile plastico. 

Saldate quindi tutti i fili che partono dai commuta- 
tori binari sui terminali a spillo presenti sul circuito 
stampato (vedi fig.6), facendo attenzione a non in- 
vertirli, perchè un solo filo invertito impedirà al cir- 
cuito di funzionare. 

Invertendo invece i terminali A-K dei due diodi led 
questi non si accenderanno. 

Collegate con due corti spezzoni di cavo coassiale 

i due BNC al circuito stampato, evitando di surri- 
scaldare eccessivamente il corpo dei cavi, perchè 
(Isolante interno potrebbe fondersi mandando il 
cortocircuito il filo centrale con la calza di scher- 
mo del cavetto coassiale. 

Se non volete usare dei cavetti coassiali, dovrete 
collegare quattro corti spezzoni di filo nudo ai ter- 
minali del circuito stampato, collegando poi le op- 
poste estremità ai BNC. 

Ogni filo di massa deve essere collegato al termi- 
nale di massa presente su ogni BNC, 



URA 



Anche se il circuito funzionerà non appena lo ac- 
cenderete, per ottenere il massimo segnale in u- 
scita dovete eseguire una piccola taratura agendo 
sui nuclei delle tre bobine. 
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Se possedete un solo tester per eseguire questa 
taratura dovete procedere come segue: 

1° - Ruotate il compensatore C2 in modo che la 
sua lamella a mezzaluna si porti nella posizione vi- 
sibile nello schema pratico di fig.6. 

2° - Ruotate il nucleo della bobina L1/L2 in modo 
che si ponga allo stesso livello del bordo superio- 
re, poi ruotatelo di mezzo giro in modo da farlo 
rientrare al suo interno. 

3° - Ruotate il nucleo della bobina L3/L4 in modo 
che si ponga allo stesso livello del bordo superio- 
re e lasciatelo in questa posizione. 

4° - Costruite la sonda visibile in fig.9, poi collega- 
tela all'uscita del BNC TX, 

5° - Collegate all'uscita della sonda un tester po- 
sto sulla portata 1 volt CC fondo scala. 

6° - Commutate i due commutatori binari sul nu- 
mero 01 e t dopo aver acceso il VFO, ponete la le- 
vetta di S4 sulla posizione TX. 

7° - Sullo strumento leggerete una tensione che po- 
trà aggirarsi intorno ai 0,2-0,25 volt e a questo pun- 
to dovete regolare il nucleo delia bobina L5/L6 fi- 
no ad ottenere in uscita la massima tensione che, 
in ogni caso, non riuscirà mai a superare il valore 
di 0,3 volt, 

Completata questa operazione il vostro VFO risul- 
ta tarato. 

Se disponete di un oscilloscopio e di un fre- 
quenzìmetro digitale per eseguire questa taratu- 
ra dovete procedere come segue: 

1° - Collocate la sonda dell'oscilloscopio tra il pie- 
dino 2 di IC2 e la massa, Potete collegare la son- 
da anche tra il terminale del condensatore cerami- 
co C1 2 e la massa. 

2° - Ruotate prima il nucleo della bobina L3/L4, 
quindi quello della bobina L1/L2 in modo da otte- 
nere in uscita la massima tensione che normal- 
mente si aggira intorno ai 2 volt picco/picco. 

3° - Collegate il puntale dell'oscilloscopio al BNC 
TX t poi commutate i due commutatori binari sul nu- 
mero 01 e, acceso il VFO, portate la levetta di S4 
sulla posizione TX. 

4° - Ruotate quindi il nucleo della bobina L5/L6 fi- 
no ad ottenere in uscita il massimo segnale. 

5° - Togliete dal BNC TX l'oscilloscopio e in sua 



sostituzione collegate il frequenzimetro digitale, 

poi controllate il valore della frequenza d'uscita. 
Se notate una piccola differenza di qualche centi- 
naia di Hertz, la potete correggere ruotando leg- 
germente il perno del compensatore C2. 

Importante = Quando il VFO è in funzione in dìo- 
do led DL2 dovrà sempre risultare acceso. 
Se questo led non si accende, prima di sostituire 
tutti gli integrati, controllate se dai BNC d'uscita fuo- 
riesce il segnale RF. 

Per questa prova basta avvicinare al BNC TX il fi- 
lo antenna del proprio ricevitore e sintonizzarsi sul 
canale impostato sui due commutatori binari. 
Provate a spostare la levetta del deviatore S4 dal- 
la posizione TX a RX, perchè potreste aver fissa- 
to sul pannello il deviatore in senso inverso. 
Se il segnale RF fuoriesce, potreste aver invertito 
i due fili sui terminali del diodo led DL2 o inserito il 
transistor TR1 alla rovescia. 

Se non esce nessun segnale RF, dovete ricerca- 
re in quale punto avete commesso Terrore perchè 
il circuito deve assolutamente funzionare. 
Gli errori più comuni che abbiamo riscontrato nei 
montaggi fatti eseguire a degli hobbisti per il nostro 
consueto test di prova sono i seguenti: 

■ 

- Un piedino di un integrato non saldato, oppure un 
corto tra due piedini. 



commutatore S1 collocato sulla destra di S2 
anziché sulla sua sinistra. 

- Uno dei due cavetti coassiali, utilizzati per col- 
legare il circuito stampato ai BNC, in cortocircui- 
to, essendo stato fuso con il saldatore il suo iso- 
lante interno. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti visibili in fig,6 necessari per la 
realizzazione di questo VFO siglato LX.1318, in- 
clusi anche i componenti della sonda ed escluso 
il solo mobile MO.1318 L132.000 

Il mobile MO.1 31 8 completo della mascherina fron- 
tale forata e serigrafata L1 5.000 

Costo del solo stampato LX.1318 L21.5O0 

Ai prezzi riportati, già comprensivi di IVA, andranno 
aggiunte le sole spese di spedizione a domicilio. 
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Fig.1 II programmatore per 
micro ST62/60-65 è rac- 
chiuso dentro un elegante 
mobile a consolle. 
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Molti softwaristi dopo aver acquistato i program- 
matori commerciali per la nuova famiglia di micro 
ST62/60 - ST62/65, pagandoli più di 650.000 lire T 
si sono accorti che oltre ad essere troppo compli- 
cati da utilizzare (qualcuno ha bruciato diversi mi- 
cro), presentano il difetto di non funzionare su tut- 
ti i computer, tra i quali anche il Pentium. 

Tutti i softwaristi, che hanno acquistato il nostro 
programmatore per micro ST62/1 0-1 5-20-25, sono 
rimasti a tal punto soddisfatti, da richiedercene u- 
no identico per questa nuova famiglia, che sia in 
grado di funzionare su tutti i tipi di computer IBM e 
compatibili, compreso ovviamente il Pentium, 

Prima dì passare alla descrizione dello schema e- 
lettrico vogliamo svelare a coloro che usano qual- 
siasi tipo di programmatore, compresi i nostri, un 
piccolo segreto che, da quanto ci risulta, nessuno 
ha mai reso pubblico. 

Ormai tutti sanno che i computer hanno due por- 
te parallele denominate LPT1 - LPT2, ma nessu- 
no si è mai preoccupato di precisare che il pro- 
grammatore deve essere obbligatoriamente colle- 
gato sulla porta LPT1. 



Quindi se il vostro computer ha la stampante col- 
legata sulla porta LPT1, dovrete spostarla sulla 
porta LPT2. 

Lasciando infatti la stampante sulla porta LPT1 e 
col legando il programmatore sulla porta LPT2, po- 
treste non riuscire a farlo funzionare. 

A coloro che ci hanno chiesto se questa nuova fa- 
miglia di microprocessori sostituirà i precedenti 
ST6, assicuriamo che anche questi continueranno 
ad essere prodotti, ad esclusione del solo 
ST62E10 cancellabile LST62T10 tipo OTP rima- 
ne invece in commercio. 

Ci è stato inoltre domandato che cosa ha in più 
questo nuova famigfia ST62/60 e ST62/65 rispetto 
alla precedente, Rispondiamo accennando veloce- 
mente alle novità di questi microprocessori: 

- Un banco di memoria RAM di 128 K, cioè il dop- 
pio dei precedenti 3T6. 

-Un supplementare banco di 128 bytes di me- 
moria EEprom (si pronuncia E-quadroprom e la 
sigla sta per Electrically Erasable Programmale 
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Read Only Memory). Questa memoria è cancella- 
bile e riscrivibile elettricamente diverse migliaia di 
volte. Una volta scrìtti i dati nella EEprom, rimar- 
ranno memorizzati anche se toglieremo la tensio- 
ne di alimentazione; ovviamente riappariranno 
quando il micro verrà nuovamente alimentato. 
La EEprom permette di risolvere molti problemi. 
Ad esempio, noi stessi ci siamo serviti di questi 128 
bytes in più presenti nel micro ST62/T65, per te- 
nere in memoria le posizioni dei satelliti TV nel kit 
Box per posizionare le parabole TV (kit LX.1 1 95) 
apparso sulla rivista N, 177-178. 

- Una Interfaccia Seriale SPI (Synchronous Pe- 
ripheral Interface) in grado di trasmettere e riceve- 
re dei dati seriali. 

- Un Timer Autoreload autoricaricabile che serve 
anche per gestire la funzione PWM. 



- Un Timer identico ai precedenti micro ST6. 

- Una funzione PWM (Pulse Width Modulation), 
che ci permette di ottenere in uscita delle onde 
quadre con duty-cycle variabile, utilizzabili per ri- 
cavare delle tensioni variabili oppure delle forme 
d'onda sinusoidali o triangolari con l'impiego di po- 
chi componenti esterni. 

Nella Tabella N.1 riportiamo le caratteristiche più 
interessanti di questa nuova famiglia. 

Per programmare la nuova famiglia di micropro- 
cessori abbiamo progettato il programmatore si- 
glato LX.1 325 (vedi fig.1), che risulta ben diverso 
dal precedente LX.1 170. 

Il programmatore LX.1 325 serve solo per i micro 
ST62/60-65 e poiché il procedimento di program- 
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Sulla rivista N.1 72/1 73 vi abbiamo presentato un programmatore per i 
micro della famiglia ST62T1 0-T1 5-T20-T25 e ST62E1 5-E20-E25, Poiché 
da tempo è uscita la nuova famiglia ST62T60-T65 e ST62E60-E65, in mol- 
ti ci hanno richiesto un programmatore dalle prestazioni simili a quello 
già progettato, ma che programmi questi nuovi micro. 



Tabella N.1 



Micro tipo OTP ( NON CANCELLABILI ) 



sigla 


memoria 
program. 


memoria 
RAM 


memoria 
EEPROM 


piedini 
zoccolo 


numero 
Porte A 


numero 
Porte B 


numero 
Porte C 


micro 


I ST62T60 


4K 


128 bytes 


1 28 bytes 


20 


4 


6 


a | 


| ST62T65 


4K 


128 bytes 


1 28 bytes 


28 


8 


8 





icro tipo EPROM ( CANCELLABILI con lampade ULTRAVIOLETTE ) 



sigla memoria memoria memoria 
micro program. RAM EEPROM 


piedini numero numero 
zoccolo Porte A Porte B 


numero 
Porte C 


ST62E60 


4K 


1 28 bytes 


128 bytes 


20 I 4 I 6 


3 


ST62E65 


4K 


1 28 bytes 


128 bytes 


28 | 8 | 8 


5 



In questa tabella sono riportate le caratteristiche più interessanti dei micro ST62, 
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inazione e il linguaggio assembler rimangono gli 
stessi che abbiamo iniziato a spiegare per gli 
ST62T10 ecc., chi ha seguito i nostri precedenti ar- 
ticoli (abbiamo iniziato dalla rivista N.172) non in- 
contrerà nessuna difficoltà ad usarlo. 

Per questo motivo vi spiegheremo come dovete 
procedere per le sole funzioni supplementari, cioè 
Seriale, PWM ed EEprom. Se sarà il caso in un 
prossimo futuro vi prepareremo anche un valido 
software simulatore. 



SCHEMA ELETTRICO 

Per quel che concerne lo schema elettrico raffigu- 
rato in fig,2, vogliamo subito precisare che il 
CQNN.1, visìbile sul lato sinistro, è un connettore 
maschio a 25 poli, che deve essere collegato tra- 
mite un cavo parallelo alla porta parallela LPT1 
del vostro computer. 

Se acquistate i cavi paralleli in un supermercato 
accertatevi che i piedini 1 - 2 - 3 - 4 ecc. del ma- 
schio risultino collegati sui piedini 1 - 2 - 3 - 4 ecc. 
del connettore femmina, perché è piuttosto facile 
trovare cavi paralleli con le connessioni invertite. 

Come qualsiasi altro programmatore, anche il no- 
stro legge ì dati contenuti nel micro e logicamente 
li scrive al suo interno prelevandoli dal computer. 
Per programmare i micro ST62/60-65 è necessa- 
rio un nuovo Software chiamato ST626xPG che è 
totalmente diverso da quello che fino ad oggi ave- 
te usato per i micro ST62/1 0-1 5-20-25. 
Poiché non tutti riusciranno a procurarsi questo 
nuovo software, abbiamo ritenuto opportuno for- 
nirvi assieme al kit anche il dischetto software. 

Come potete notare dalla fig.2, in questo pro- 
grammatore abbiamo inserito due zoccoli textool, 
uno da 28 piedini ed uno da 20, per il semplice 
motivo che i piedini di programmazione Vcc - Vpp 
- OSC-IN. - RESET - GND - PB2 - PB3 non fanno 
sempre capo agli stessi piedini nei due zoccoli. 

La tensione continua di circa 20 volt che prelevia- 
mo dall'alimentatore siglato LX.1170/B, passando 
attraverso il diodo DS1, raggiunge l'integrato IC2, 
che provvede a stabilizzarla sul valore dì 5 volt. 
Questa tensione alimenta l'integrato IC1 , un C/Mos 
tipo SN.74HC14 composto da 6 Inverter a trigger 
di Schmitt. 

La tensione di 20 volt raggiunge anche il termina- 
le Emettitore del transistor TR1 , un PNP utilizzato 
come interruttore elettronico e come circuito di 
protezione. Grazie a questo transistor non dan- 



neggerete i micro se per errore li inserirete negli 
zoccoli textool in senso errato, 

Fino a quando il computer non invia al program- 
matore il comando di scrittura o lettura, sul piedi- 
no 2 (DO) del CONN.1 troviamo un livello logico 
1 che viene invertito da IC1/A. Poiché l'uscita di 
questo trigger è collegata al transistor NPN siglato 
TR2, sulla sua Base viene applicato un livello lo- 
gico 0, 

Con questo livello logico il transistor TR2 non con- 
duce e quindi non riesce a polarizzare la Base del 
transistor PNP siglato TR1 . La tensione positiva dei 
20 volt applicata sul suo Emettitore non può dun- 
que fuoriuscire dal suo Collettore e, di conseguen- 
za, non raggiunge i due integrati stabilizzatori IC3 
ed IC4 che a loro volta non possono inviare al mi- 
cro, inserito in uno dei due zoccoli textool, nes- 
suna tensione di alimentazione. 

Solo quando abilitiamo il computer a leggere o scri- 
vere sul micro, sul piedino 2 (DO) del CONN.1 tro- 
viamo un livello logico 0, che porta in conduzio- 
ne il transistor TR2. Automaticamente questo prov- 
vede a polarizzare la Base del transistor TR1 e co- 
sì la tensione positiva dei 20 volt applicata sul suo 
Emettitore fuoriesce dal suo Collettore e raggiun- 
ge i due integrati stabilizzatori IC3 ed IC4 che su- 
bito provvedono ad alimentare il micro inserito in 
uno dei due zoccoli textool 

L'integrato stabilizzatore IC3 viene utilizzato per 
fornire una tensione dì 5 volt stabilizzata sul pie- 
dino Vcc e, tramite il diodo schottky siglato DS5, 
una tensione di poco inferiore sul piedino Vpp. 

Prima di procedere alla programmazione del micro 
il computer testa tramite i comandi Blanck Check 
e Read se il micro non risulti già programmato op- 
pure se non sia vergine o difettoso e, se tutto ciò 
non bastasse, verifica che tutti i piedini siano inse- 
riti nello zoccolo ed anche che sia stato scelto il mi- 
cro giusto per il programma che si vuole memoriz- 
zare. 

Durante queste fasi di controllo Tinverter IC1/C 
provvede ad inviare sui piedini di RESET (piedino 
22 per gli ST62/65 e piedino 16 per gli ST62/60) u- 
na tensione di 5 volt 

Sebbene l'integrato stabilizzatore IC4 sia da 5 volt, 
dà in uscita una tensione di 13,2 volt perché sul 
suo piedino M è collegato un diodo zener da 8 ? 2 
volt (vedi DZ1): infatti 8,2 + 5 = 13,2 volt. 

La tensione di 13,2 volt circa raggiunge il solo pie- 
dino Vpp quando il transistor PNP siglato TR3 vie- 
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Fig.2 Schema elettrico del programmatore. Questo circuito 
viene alimentato con il kit LX.1170/B visibile in fig*3. 



AI + IV. 
01 IC1 



RETE 
220 Voli 




ELENCO COMPONENTI LX.1325 



R1 = 


4,7 ohm 


R14 


R2 = 


4.700 ohm 


R15 


R3 = 


10.000 ohm 


C1 = 


R4 = 


1.000 ohm 


C2 = 


R5 = 


1 0.000 ohm 


C3 = 


R6 = 


560 ohm 


C4 = 


R7 = 


4.700 ohm 


C5 = 


R8 = 


1 0.000 ohm 


C6 = 


R9 = 


1.000 ohm 


C7 = 


R10 


■ 10.000 ohm 


C8 = 


R11 


= 1.000 ohm 


C9 = 


R12 


= 1.000 ohm 


DS1 


R13 


= 1 0.000 ohm 


DS2 



= 1.000 ohm 

= 10 ohm 

100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
22 mF elettrolitico 
100,000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100,000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 

= diodo tipo 1N.4007 

= diodo tipo 1N.4150 



DS3 = diodo tipo 1N.41 50 
DS4 = diodo tipo 1N.4150 
DS5 = diodo schottky BAR. 10 
DZ1 = zener 8,2 volt 1/2 watt 
TR1 = PNP tipo BD.140 
TR2 = NPN tipo BC.547 
TR3 = PNP tipo BC.328 
TR4 = NPN tipo BC.547 
IC1 =C/Mostipo74HC14 
IC2 = uA J8L05 
IC3 = UA.78L05 
IC4 = UA.78L05 
CONN.1 = connettore 25 poli 
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LX 1170 B 



T1 





RETE 
220 Volt 



ELENCO COMPONENTI LX.1170/B 

R9 = 1 .500 ohm 

C7 k 1.000 mF elettrolitico 

DL1 = diodo led 

RS1 = ponte raddriz. 100 V 1 A 

F1 = fusìbile 145 mA 

T1 = trasform. 3 watt (TN00.01) 

sec. 1 5 volt 0,2 amper 
S1 - interruttore 



Fig.3 Schema elettrico dello stadio di alimentazione pubblicato sulla rivista N.172/173. 



ne posto in conduzione dal transistor NPN siglato 
TR4, pilotato dairinverter IC1/B collegato sul pie- 
dino 3 <D1) del CONN.1. 

Dopo aver testato il micro, se tutto risulta regola- 
re inizia la fase di programmazione ed il pro- 
gramma da noi scritto ed assemblato viene trasfe- 
rito dal computer verso il microprocessore inserito 
nello zoccolo textool 

Durante la fase di programmazione il computer in- 
via sul piedino 3 (D1) del CONN.1 un livello logi- 
co che, raggiungendo l'ingresso deirinverter 
IC1/B, viene convertito in un livello logico 1. 
Poiché Puscita di IC1/B risulta collegata sulla Ba- 
se di TR4, questo transistor si porta in conduzione 
polarizzando la Base del transistor PNP siglato 
TR3. In questo modo la tensione positiva di 13,2 
volt applicata sul suo Emettitore può fuoriuscire dal 
suo Collettore raggiungendo il piedino 3 (Vpp) del 
micro. 

La tensione di 13,2 volt non può raggiungere il pie- 
dino Vcc per la presenza del diodo DS5, quindi su 
questo piedino ritroveremo sempre 5 volt anche se 
sul piedino Vpp vi sono 13,2 volt. 

Il programma viene inviato dal computer verso il 
micro in forma seriale tramite il piedino 5 (D3) del 
CONN.1. 

Tramite il piedino 4 (D2) del CONN.1 il computer 
invia sul piedino OSC.IN. del micro un impulso di 
clock che, in fase di programmazione, sincroniz- 
za i dati inviati sul piedino 5 (PB3) del micro. 

In fase di lettura, che serve per verificare se tutti i 
dati contenuti nel micro sono stati correttamente 
memorizzati, i dati vengono prelevati in forma se- 
riale dal piedino 4 (PB2) ed inviati verso il compu- 
ter tramite il piedino 11 (BUSY) del CONN.1. 




.4 Foto del circuito di alimentazione. 




^ 





DIODO 
LED 



A 



74 HC 14 



B 





BC328 - BC547 



M 




U 



BD140 



uA 78L05 



Fig.5 Connessioni dell'integrato 74HC14 vi- 
ste da sopra e dei transistor BC.328, BC.547 
ed integrato 78L05 viste da sotto. 
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OSC. OUT 



14 
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Vcc 

k 
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ND 
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TEST/Vpp 
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AUMENTAZIONE 
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WATCH 
DOG 
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NMI 



RESET 



CPU 






EEPROM 



RAM 



rvl 



V| U\ 



OXILL 



SPI INTERFACE 
W CONVERTER 



PORTA A 



PORTA B 



PBO C 


Il jl 


pei £ 


V fl 


TEST/Vpp C 


iTB pro 


P B2 E 




P83 C 


Li9 iE^Lh 


PBG e 


[ ■ ■ ri 


PB7 C 


1 


PAD C 


*■ 


Vcc C 


E 


GND C 


S- 



62/60 



rvl 



PORTA C 



rvl 






AUTORELOAD 
TIMER 



TIMER 




PCZ 

PC3 

PW 

NMI 

RESET 

OSC, OUT 

OSC. INP. 

PÀ3 

PA7 

PA1 



Fig.6 Entrambi i microprocessori tipo ST62T60 (non cancellabili) e gli ST62E60, che ri- 
sultano cancellabili, hanno 20 piedini. Questi micro hanno 4K di memoria program- 
mabile e 128 bytes di memoria EEprom, più tre porte indicate A-B-C. La porta A ha 4 
entrate/uscite, la porta B ha 6 entrate/uscite e la porta C ha 3 entrate/uscite. 



Vcc 



GND 



NMI 



23 






RESET<j> 






OSC. INP 



OSC. OUT 



T" ? ,v 



ALIMENTAZIONE 



WATCH 
DOG 



NMI 





CPU 




SPI INTERFACE 



A/D CONVERTER 



EEPROM 



RAM 



PORTA A 



PORTA B 



PORTA C 



AUTORELOAD 
TIMER 



/ti U\ 
\l 3/ 





ST 62/65 



Fig.7 Entrambi i microprocessori tipo ST62T65 (non cancellabili) e gli ST62E65, che ri- 
sultano cancellabili, hanno 28 piedini. Questi mieto hanno 4K di memoria program- 
mabile e 128 bytes di memoria EEprom, più tre porte indicate A-B-C. La porta A ha 8 
entrate/uscite, la porta B ha 8 entrate/uscite e la porta C ha 5 entrate/uscite. 
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REALIZZAZIONE PRATICA 




Per realizzare questo programmatore oltre al kit si- 
glato LX.1325 dovete procuravi anche il kit dì ali- 
mentazione siglato LX.1170/B, che è lo stesso u- 
tilizzato per il precedente programmatore presen- 
tato sulla rivista N. 172/1 73. 

Sul circuito stampato LX.1325 dovete montare tut- 
ti i componenti disponendoli come visibile in fig + 10. 
Quando si effettuano questi montaggi si inizia nor- 
malmente dagli zoccoli e dai connettori perché la 
vista non è ancora affaticata e pertanto ci possia- 
mo accorgere senza difficoltà se ci siamo dimenti- 
cati una stagnatura o se una grossa goccia di sta- 
gno ha cortocircuitato assieme due piedini. 



$ fi b è £ Ili 




Fig.8 In questa foto è visibile lo stampato 
del programmatore LX.1325 visto dal lato 
sul quale sono montati tutti i componenti. 



Proseguendo nef montaggio inserite tutte le resi- 
stenze e, dopo queste, tutti i diodi rispettando la 
loro polarità. 

La fascia bianca del diodo DS1 con corpo plasti- 
co deve essere rivolta verso sinistra* 
Il diodo zener DZ1, riconoscibile perché sul suo 
corpo è stampigliato il numero 8,2, deve avere la 
fascia bianca rivolta verso I alto 
La fascia nera dei diodi al silicio siglati DS2 - DS3 
- DS4 deve essere rivolta come risulta bel visibile 
nello schema pratico di fig.10. 
La fascia nera del diodo schottky DS5, che sì ri- 
conosce dagli altri perché il suo corpo è di colore 
blu, va rivolta verso sinistra. 
Completato il montaggio di questi componenti sta- 
gnate tutti i condensatori poliesteri, ricordandovi 




ni iiiia | 




Fig.9 Lo stesso circuito visto dal lato op- 
posto. Notate i due condensatori C6-C9 fis- 
sati vicino ai due zoccoli textool. 
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CONN . 1 



R12 R11 R15 RH R9 A4 BS R8 R13 

£ i l l il 

. t tt m iì « « m m m 

f^W L^ r^ *— * f^ r""* r^ -^ -^ 




TR4 TR2 TR3 




R€ D 



Fig.10 Schema pratico di montaggio della 
scheda LX.1325 da utilizzare per la pro- 
grammazione dei micro ST62/60-65. Fac- 
ciamo presente che questo programmatore 
NON può essere usato per i normali micro 
della famiglia ST62T1 0-1 5-20-25 e nemme- 
no per i micro ST62E1 5-20-25. 

Il programmatore andrà collegato alla por- 
ta parallela LPT1 del computer e non sulla 
porta siglata LPT2 (leggere articolo). 

Lo stadio di alimentazione sigiato 
LX.1170/B, visìbile in alto a destra, è stato 
presentato sulla rivista N.172/173 per ali- 
mentare il primo programmatore LX.1170. 



105 



che i due soli condensatori C6 - C9 devono esse- 
re inseriti sul lato opposto del circuito stampato, co- 
me risulta ben evidenziato anche in fig.9. 
Quando inserite il condensatore elettrolitico C3 ri- 
volgete il suo terminale positivo verso il basso. 

A questo punto potete inserire il transistor TR1 , si- 
glato BD.140, rivolgendo il lato del corpo con il me- 
tallo verso la resfstenza R1. 
Ora prendete i minuscoli integrati stabilizzatori IC2 

- IC3 - IC4, sul loro corpo c'è la sigla 78L05, ed in- 
seriteli nelle posizioni visibili nello schema pratico 
di fig.10, rivolgendo la parte piatta del loro corpo 
verso destra. 

I transistor TR2 - TR4, siglati BC.547, vanno sta- 
gnati sotto la resistenza R3, rivolgendo la parte 
piatta dell'uno verso la parte piatta dell'altro. 

II transistor TR3, siglato BC.328, va inserito ac- 
canto al diodo zener DZ1 rivolgendo la parte piat- 
ta del suo corpo verso destra. 

Fate attenzione a non confondere i transistor TR2 

- TR4 che sono degli NPN con il transistor TR3 che 
è invece un PNP. 

Completato il montaggio, potete inserire nel suo 
zoccolo l'integrato IC1 rivolgendo la sua tacca di ri- 
ferimento a forma di U verso destra. 



Ora potete montare il kit LX.1170/B stagnando sul 
suo circuito stampato tutti i suoi componenti. 

Guardando l'eloquente schema pratico di fig.10 ri- 
teniamo che nessuno incontrerà difficoltà ad ese- 
guire questo semplice montaggio. 



MONTAGGIO nel MOBILE 

Il mobile di questo programmatore, di tipo a con- 
solle e perfettamente identico a quello del prece- 
dente programmatore per ST6 (vedi fig.14), confe- 
risce af progetto un aspetto decisamente profes- 
sionale. 

Come potete vedere in fig.11, lo stadio di alimen- 
tazione LX.1170/B va collocato sulla base del se- 
micoperchio con tre distanziatori con base autoa- 
desiva, mentre lo stampato LX.1325 va fissato sul 
pannello frontale con quattro viti in ferro. 
Prima di avvitare questo stampato vi consigliamo 
di inserire sul pìccolo pannello inclinato la gemma 
cromata per il diodo led e l'interruttore a levetta 
S1 dello stadio di alimentazione, 
Effettuati i pochi collegamenti richiesti, il program- 
matore è già pronto per esplicare la sua funzione. 




Frg.11 Aperto il mobile plastico a consolfe visibile in fig,1, fissate sulla base del semico- 
perchio lo stadio di alimentazione LX.1 1 70/B con quattro distanziatori autoadesivi, e sull'al- 
tro semicoperchio lo stampato LX.1325 avvitandolo con quattro viti. 
NOTA = sul pannello frontale fissate le quattro viti con i loro dadi, in modo da creare un 
piccolo spessore che terrà distanziato lo stampato dal pannello frontale. 
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Fig-12 Sul pannello di 
alluminio posto sul re- 
tro del mobile verrà fis- 
sato il connettore di li- 
scita per il computer. 



COME caricare il PROGRAMMA 



Assieme al kit riceverete un dischetto floppy con- 
tenente il programma per programmare tutti i mi- 
croprocessori della famìglia ST62/60-65, più sei 
supplementari programmi che vi aiuteranno a ca- 
pire come usare le funzioni PWM ed EEprom. 
Per caricare il dischetto nell'Hard-Disk seguite le 
nostre istruzioni. 

Inserite il dischetto nell'unità floppy poi digitate: 



C:\>A; 
A:\>installa 



premete Enter 
premete Enter 



Il programma una volta caricato occupa circa 1 Me- 
gabyte di memoria. 



Li prù^raHi SU t' itito installilo cor successo 

nei vflsi.ro Hiri-ìl&k, 

Fcr tutUrr Li prufriM imitate : 

C:S>CB STb poi Enter 

C:\5T6JSTfc poi Enlee e tpptriiV li mw principile. 

n-t-J file !ìTMlBtìBÙ-flS« troverete e Itoci te e tpleftte tatti le 

Informe ia?iL sia nd ufi àà. ulilÌEure L« of ni profPawM 
UiiliiiiiiiQ i tre profrftUPl .flSH Jé uùì Hwr libati . potrete 
fin 4i art ef fetta* re I pri«l test. 



»UOH BiUEirirUHTD ■»' 



' 



Fig.13 Una volta scompattati tutti i pro- 
grammi inseriti nel disco floppy, apparirà 
sul monitor questa scritta. Per proseguire 
potete pigiare un tasto qualsiasi. 



Nota importante: per caricare il programma usa- 
te le due sole istruzioni sopra riportate, perché so- 
lo così il programma verrà scompattato ed auto- 
maticamente verrà creata una directory chiamata 
ST626 per poterla distìnguere da quella del prece- 
dente programma che avevamo chiamata ST6. 
Per copiare il contenuto del dischetto non usate né 
il Copy del Dos o altri programmi come il PCshell 
- PCtooIs - Norton ecc., perché non riuscireste a 
memorizzarlo nel vostro hard-disk. 

Durante la scompattazione del programma appa- 
rirà sul monitor l'elenco di tutti i files e ad opera- 
zione conclusa leggerete la scritta visibile in fig.1 3. 

Completata l'operazione d'installazione potrete to- 
gliere il dischetto dal drive e porlo in un cassetto. 



PER RICHIAMARE il PROGRAMMA 

Per richiamare questo programma dovete sempli 
cernente digitare queste due sole istruzioni: 



C:\>CD ST626 
C:\ST626>ST6 



premete Enter 
premete Enter 




I 6 PROGRAMMI di TEST 



Prima di trasferire all'interno della memoria vergi- 
ne di un micro ST62/60 o ST62/65 uno dei sei pro- 
grammi di test che abbiamo inserito nei dischetto, 
dovete collocare il micro nel suo zoccolo textool 
poi bloccarlo con la sua levetta. 
Dopo aver richiamato il programma digitando: 



C:\>CD ST626 
C:\ST626>ST6 



premete Enter 
premete Enter 
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Fig.14 Se avete già costruito il precedente programmatore per gli ST6, siglato LX.1170 (ve- 
di rivista N. 172/173), mettetelo a confronto con il modello LX.1325 da utilizzare solo per 
gli ST62/60-65 e noterete che hanno la stessa estetica. Questi mobili non sfigureranno an- 
che se messi vicino ai più moderni ed eleganti computer. 



selezionate quale dei sei programmi-test volete u- - scheda LX.1206 pubblicata sulla rivista N.180, 
tilizzare pigiando il tasto funzione F3, provvista di quattro Triac. 



Sul monitor appariranno i nomi dei fiies di test: 

PWM60.ASM 
PWM65.ASM 
EEPROM60.ASM 
EEPROM65.ASM 

EEPR60T.ASM 
EEPR65T.ASM 



Il Bus deve essere alimentato con l'alimentatore si- 
glato LX.1203 pubblicato sulla rivista N.179, lo 
stesso che usate per alimentare il Bus del prece- 
dente programmatore LX.1170. 
Su questa stessa rivista, a pag,1 10, trovate la spie- 
gazione dello schema elettrico e dello schema pra- 
tico del Bus LX.1329 e tutte le istruzioni per ese- 
guire i nostri test. 



IMPORTANTI 




Selezionate il file PWM60 o EEPROM60 o EE- 
PR60T solo se avete inserito nello zoccolo textool 
il micro ST62E60 o ST62T60. 
Selezionate il file PWM65 o EEPROM65 o EE- 
PR60T solo se avete inserito nello zoccolo textool 
il micro ST62E65 o ST62T65. 

Potete memorizzare nel micro uno solo di questi 
sei programmi, perciò se volete testare più pro- 
grammi dovrete utilizzare un secondo micro oppu- 
re cancellare con una lampada ultravioletta ciò 
che già avete memorizzato. 
Il kit di questa lampada è riportato sulla rivista 
ISL174 e la sua sigla è LX.1183. 

Per vedere come funzionano i programmi di test 
dovete necessariamente realizzare il nuovo Bus 
LX.1329, che può ricevere le schede già usate per 
il precedente programmatore per ST6, cioè: 

- scheda LX.1204 pubblicata sulla rivista N.179, 
provvista di quattro display. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari alla realizzazione del 
kit LX.1325 (vedi fig.10) completo di circuito stam- 
pato, zoccoli textool, transistor, integrati, più il di- 
schetto floppy DF.1325 contenente i programmi 
per la programmazione degli ST62/60-65 e quelli 
di test per EEPROM e PWM, ma Esclusi il mobi- 
le e l'alimentatore LX.1 170 .,,„ L1 00.000 

Il solo mobile M0.1325 completo di due mascheri- 
ne forate a serigrafate ,._L.31 .000 

Costo dello stadio di alimentazione LX.1170/B pub- 
blicato sulla rivista N.172/173 ..„ ,. .L22.500 

Costo del solo stampato LX.1325 L 14.500 

Costo di un cavo parallelo tipo CA.05 completo di 
connettori maschio e femmina L.8.000 

I prezzi riportati sono compresi di IVA, ma non del- 
le spese postali che verranno addebitate solo a chi 
richiederà il materiale in contrassegno. 
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Per impratichirvi con la funzione PWM e la memoria EEPROM presenti 
nei micro della famiglia ST62/60-65 realizzate il Bus che vi presentiamo 
ed utilizzatelo insieme alla scheda Display LX.1204 oppure alla scheda 
Triac LX.1206, che vi sono servite per il precedente programmatore. 



Per poter usare al meglio una nuova famiglia dì mi- 
cro è indispensabile fare un po' di pratica, e poiché 
sappiamo che non troverete in nessun manuale un 
valido aiuto (quelli da noi personalmente visionati 
sono pieni di errori o informazioni inesatte) abbia- 
mo ritenuto opportuno aggiungere ai fìles per la pro- 
grammazione, che trovate nel dischetto DR1325, i 
programmi di test per provare la memoria E E prò m 
e la funzione PWM. 

Poiché in commercio non è facile trovare Bus per 
i micro ST62/60-65 a prezzi contenuti, noi abbia- 
mo risolto questo problema con il kit LX.1329, che 
potete alimentare con il kit siglato LX.1203, pub- 
blicato sulla rivista N.179. 



SCHEMA ELETTRICO del BUS 



li 



Lo stadio oscillatore ottenuto con il Nand siglato 
IC1/B ci permette dì ottenere la frequenza di clock 
di 8 MHz che viene trasferita con il Nand IC1/C sul 



piedino 14 del micro ST62/60 e con il Nand IC1/D 
sul piedino 20 del micro ST62/65. 
Questi due micro sono quelli che, una volta pro- 
grammati, dovranno essere inseriti nei due zoccoli 
presenti sullo stampato del Bus (vedi fig.1). 
Le due tensioni dei 12,6 volt e dei 5,6 volt ven- 
gono prelevate dall'alimentatore LX.1203 pubbli- 
cato sulla rivista N.179, di cui riportiamo nuova- 
mente in fig.29 l'elettrico nel caso in cui non ave- 
ste questo numero della rivista. 



REALIZZAZIONE PRATICA 







In possesso dello stampato LX.1329 potete inizia- 
re il montaggio inserendo i due zoccoli da 28 e 20 
piedini per i micro ST62/65 ed ST62/60, poi quel- 
lo da 14 piedini per l'integrato IC1 (vedi fig.4). 
Dopo gli zoccoli fissate il connettore a 24 pin si- 
glato CONN.1 ed i due connettori a 4 pin che ser- 
viranno per innestare le tre schede sperimentali 
LX.1204 - LX.1206 - LX.1329/B. 
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Vicino all'integrato IC1 inserite il quarzo da 8 MHz 
fissando il suo corpo in posizione orizzontale. 
Sul lato destro dello stampato inserite il pulsante 
P1 f poi la morsettiera a 3 poli e vicino a questa i 
due diodi al silicio DS1 - DS2 rivolgendo la loro fa- 
scia di riferimento di colore bianco verso sinistra. 
Completato il montaggio inserite nel suo zoccolo 
l'integrato IC1 rivolgendo la tacca di riferimento a 
forma di U verso l'alto. 

Se in sostituzione dei normali zoccoli per ì due mi- 
ero ST62/60 e ST62/65 utilizzate due zoccoli tex- 
tool, risulterà più facile inserirli ed estrarli, ma co- 
me saprete, questi zoccoli sono molto costosi, 



PER RICHIAMARE il PROGRAMMA 



Dopo aver memorizzato nell'hard-disk il program- 
ma, per richiamarlo dovete semplicemente digita- 
re due sole istruzioni: 



Prima di trasferire all'interno della memoria vergi- 
ne di un micro ST62/60 o ST62/65 uno dei 6 pro- 
grammi di test, inserite il micro nel suo zoccolo 
textool poi bloccatelo con la sua levetta. 

Quando sul monitor appare la finestra di fig,5 do- 
vete premere il tasto funzione F3. 

Sullo schermo vengono visualizzati i nomi dei no- 
stri programmi di test (vedi fig.6). 



EEPR60T.A3M 

EEPR65T.ASM 

EEPROM60-ASM 

EEPROM65.ASM 

PWM60.ASM 

PWM65.ASM 



per i micro ST62/60 
per i micro ST62/65 
per ì micro ST62/60 
per i micro ST62/65 
per i micro ST62y60 
per i micro ST62/65 



C:\>CD ST626 premete Enter 
C:\ST626>ST6 premete Enter 



In ogni micro potete inserire uno solo programma, 
quindi per provare un secondo programma dovete 
cancellare la sua memoria con una lampada ul- 
travioletta oppure utilizzare un altro micro. 





Fig.1 Applicando in 
questo nuovo Bus si- 
glato LX.1329 ie sche- 
de Display e Triac già 
utilizzate per il prece- 
dente Bus potrete ve- 
dere come funzionano 
la EEPROM ed il PWM. 
Negli zoccoli andrà in- 
serito un micro pro- 
grammato con i nostri 
programmi di test. 
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Fig.2 Schema elettrico del Bus LX.1329 da usare per i soli micro della serie ST62/60 e 
ST62/65. Questo Bus deve essere alimentato con il circuito LX.1203, che abbiamo già pre- 
sentato sulla rivista N.179, riportato nelle figg.29-31- Se possedete già questo alimenta- 
tore non sarà necessario montarne un secondo, I due rettangoli NERI con sopra stampi- 
gliato ST62/6Q-ST62/65 sono i due zoccoli (vedi fig.4) nei quali dovrete inserire i due mi- 
cro che avrete programmato con i programmi test per EEPROM e PWM. 



ELENCO COMPONENTI LX.1329 



RI : 


= 2,2 megaohm 


C6 = 100.000 pF poliestere 


R2 = 


= 1 .000 ohm 


C7 = 100 mF elettrolitico 


R3 = 


= 100.000 ohm 


XTAL = quarzo 8 MHz 


C1 = 


: 100.000 pF poliestere 


DS1 = diodo tipo 1N.4007 


C2: 


: 100.000 pF poliestere 


DS2 = diodo tipo 1N.4007 


C3 = 


: 10 pF ceramico 


IC1 = C/Mos tipo 74HC00 


C4 = 


: 10 pF ceramico 


CONN.1 = connettore 24 poli 


C5 = 


: 1 mF elettrolitico 


P1 = pulsante 
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Fìg.3 Foto del Bus che ci 
servirà per ricevere le 
schede LX.1204 - LX.1206 
- LX.1329/B per ì test 



Fig.4 In basso io schema 
pratico di montaggio del 
Bus siglato LX.1329. 
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TEST con EEPROM tipo ST62E60 



Inserite un micro ST62E60, cioè del tipo cancella- 
bile, nello zoccolo del programmatore LX.1325, 

Dopo aver richiamato il programma, premete il ta- 
sto F3 in modo da far apparire i nomi dei files e 
portate il cursore sulla riga: 



EEPROM60.ASM 



premete Enter 



Appariranno così le istruzioni del programma con i 
relativi commentì (vedi fig.7). 
A questo punto tenendo pigiato il tasto ALT pigia- 
te il tasto T per visualizzare la finestra di fig.8. 
Premete il tasto R e subito apparirà la finestra di 
programmazione con una infinità di sigle di micro- 
processori (vedi fig.9). 

ST62E60 

ST62E60B 

ST62T60 

ST62T60B 

ST62E65 

ST62E65B 

ST62T65 

ST65T65B 

Importante: nessuno si è mai preso la briga di pre- 
cisare se conviene scegliere il micro senza la B fi- 
nale oppure quello con la B finale, per cui ora vi 

spiegheremo come sceglierli. 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliata la si- 
gla ST62E60/B dovete selezionare ST62E60. 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliata la si- 
gla ST62E60/BB dovete selezionare ST62E60B. 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliato la si- 
gla ST62T60/B dovete selezionare ST62T60, 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliata la si- 
gla ST62T60/BB dovete selezionare ST62T65B. 

Quanto detto sopra vale anche per gli ST62/65. 

Poiché il primo programma-test funziona su un mi- 
cro cancellabile ST62E60, prima di scegliere la ri- 
ga di programmazione controllate attentamente 
quale stglaè presente sul vostro mioro. 

Se trovate ST62E60/B selezionate ST62E60 
Se trovate ST62E60/BB selezionate ST62E60B. 

A questo punto pigiate L = Load e nella finestra 
che appare (vedi fig.10) scrivete il nome del prò- 
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ile dit eaicch Indora S 6 













Fig.5 Per trasferire un programma dal com- 
puter ad un micro dovete usare il program- 
matore LX.1325. Dopo aver richiamato il 
programma, quando appare questa finestra 
premete il tasto F3. 



sme 



EEFROHoD. A3B 



li 






C:\ST6263C\t.ASR 

EEPK-m:O.ASB Q 



Oct ZQ t l997 06:- 



>- 



Fig.6 Pigiando F3 apparirà la finestra con i 
nomi dei 6 files dei programmi di test. In un 
micro potete inserire 1 solo programma, 
quindi per provarne un secondo dovrete 
prima cancellare la sua memoria. 



inda va S 6 



C i \ ST6£ -5 \ ttP POfltiO * A3» 



EEiPCaGD Parte 044 Bit-HUCi e -ero lidi di noi UnpGdtal l e quando 

conteggio cago i unge *■* ZESO vengono set t nti fa reset 

t Piedini tì e 7 di ftnttj», 

Sena Lurpastskili MBSima 90 minuti per ciclo 

HeJu&ri — a in EEfVOE n testpo * lo 9E*t& logico dei 2 

piedini. 
Jd ci;-: di caduca di tensione , odiando ripart* lftlEL* 

lettura dei dati menor i - z %-, i in lEPPOfl 
In quej:o trenino l'EEFROB Vieto* scrìtto in «Odo 

"parai le io" vengono Cloe 1 reglotxnei -* byte* 
: »t «mpo r ans an« n* e. 



ver* r«2I*01* 



1 titolo Dtogcajfflua 

. iccpproce**ù-re 



' BCCVe 



Fig.7 Scelto il programma che volete me- 
morizzare, sul video appariranno tutte le i- 
struzioni con il relativo commento. 
Leggendo queste istruzioni potete impara- 
re come va impostato un programma. 
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gramma, cioè EEPROM60 tralasciando -ASM, 
quindi premete Enter e quando appare la finestra 
con la scritta File checksum premete Enter. 

Apparirà così una finestra bianca. Se ora premete 
il tasto P = Prg e di seguito il tasto N, dopo pochi 
secondi apparirà la scritta: 

Verifying the target chip ... Please Wait 

Verifica chip da programmare ... attendi 

Se tutto risulta regolare apparirà la scritta: 

Program mi ng the targhet chip ... Please Wait 

Programmazione in corso ... attendi 

L'operazione di scrittura dal computer verso il mi- 
cro richiede circa 10-14 secondi. 

A programmazione completata sul monitor appare 
questa scritta: 

The device is succesfully programmed 
Il micro è stato correttamente programmato 

Ora potete estrarre dal programmatore il micro già 
programmato per posizionarlo nello zoccolo della 
scheda Bus LX1329, a cui avrete collegato la 
scheda con i quattro display siglata LX.1204, pub- 
blicata sulla rivista ISM79. 

Sulla morsettiera del Bus dovete applicare due ten- 
sioni di 12,6 e 5,6 volt più il filo di massa, che pre- 
levate dal kit LX.1203. 



programma EEprom che avete memorizzato nel 
micro è un timer con 4 diversi cicli che contano 
airindietro. 

Se sul Bus risultasse collegata in parallelo alla 
scheda LX.1204 anche la scheda del relè siglata 
LX.1205, pure questa pubblicata sulla rivista 
N.179, con ri primo ciclo vedreste apparire 00:20 e 
contemporaneamente eccitarsi il relè RL1 , che si 
disecciterà quando il conteggio arriverà a 00:00. 

Con il secondo ciclo apparirà sui display 01:30, e 
se fosse presente la scheda LX.1205 vedremmo 
eccitarsi il RL2, che si disecciterà quando il con- 
teggio arriverà a 00:00. 

Il terzo ciclo partirà dal numero 00:47 ed il quarto 
ciclo dal numero 03:00. 

Quello che abbiamo voluto mettere in evidenza con 
questo programma è la funzione della memoria 
EEprom. 



earcb ludou? 



C:\ST6. 




CffiéO . ASI 



noi impostati e quando li 



•ano settati io ref-eitàti 



Part* dai min 

conteggio raggi 

i piedini fi e 7 di PorL 

Sono impostabili massimo 90 annui- 1 p«r ciclo 

M<emtfti==a in EEPBOl] il tempo é io sitato logico dei 2 

piedini. 
In caso di caduta di tensione, quando riparte inizia dalli 

lettura dei dati memor issati in EEFPOH 



Fig.8 Pigiando ALT e T vedrete apparire sul* 
lo schermo questa piccola finestra. 




Fig.9 Premendo R vedrete apparire tutte le 
sigle dei micro che potete programmare. 



T*»e tcv 



Load 



irta file Ptg. Veci loeK ?k Read; 



TBO«5CM HIC&OELICTfbaUCS 



EjjL-i nasie or saure t hexfiì* ; 

ÈBC> lo Ébot - 



KPPGH6© 



Fig.10 Scelto il micro pigiate L e digitate il 
nome del programma da trasferire. 



lndDHB 



C 1 \ STÈ2 ax\ PSN $Z iQ\ t£P R ÌST . À5B 

*********** TV******- r» 



EIPBéST 



Patte dai Mimici e secondi da noi impostati e quando 
conteggio cngsiunge lo £tPO vengono etttat i Jq reset 
i piedini i M e 7 di Poe* J&. 
Seni... impostabili teassimo 9C minuti per ciclo 
^mt-ciria in EIPROfl il ceiupo * lo stato logico dei >_ 

piedini. 
In taso di caduca di tensione, quando riparte imi La 

lettura dei dati mtaiorl=:ati in EEFP&H 
In questi i ■ EEPBOH viene scritto in moda 

"patn " vengono eia*' ricusatati 5. I?v**- 

c o m empocaueottente * 



HM'MIIMII 



.title *ett 



;l titolo PC 



Fig,11 II programma EEPR65T.ASM deve 
essere memorizzato nei micro ST62/65. 



115 



Se togliamo di proposito la tensione di alimenta- 
zione al Bus quando sui display appare il numero 
01:34 o qualsiasi altro numero, il numero rimarrà 
comunque memorizzato nella EEpronv 
Infatti alimentandolo nuovamente dopo 10 minuti, 
oppure dopo 3 ore o anche dopo 1 mese, vedre- 
te riapparire sui display lo stesso numero che ri- 
sultava presente al momento dello spegnimento e, 
da questo numero, ripartirà il conteggio air indietro. 

Per variare i tempi da noi prefissati, nel program- 
ma dovrete modificare queste righe: 



1 ° ciclo 
2° ciclo 
3° ciclo 
1° ciclo 



righe 626-627 
righe 635-636 
righe 643-644 
righe 651-652 



Portiamo qualche esempio. 
Se volete che il 1° ciclo abbia una durata di 2 mi- 
nuti e 30 secondi dovete inserire nel riga 626 i se- 
condi e nella 627 i minuti: 

Idi stsex,30 ; 626 tempo in secondi 

Idi stmix r 2 ; 627 tempo in minuti 

set 6,port_b ; setta l'uscita 6 di pori B a 1 

La riga 628 serve per portare a livello logico 1 il 
piedino 6 della porta B, così da poterlo utilizzare 
per eccitare un relè oppure dei Triac tramite un cir- 
cuito pilota. 

Dopo 2 minuti e 30 secondi, il nuovo tempo da 
voi impostato, il programma passa al 2° ciclo che 
porta a livello logico il piedino 6 (riga 637) e a 
livello logico 1 il piedino 7 (riga 638). 

Se volete modificare i tempi del 2° ciclo per por- 
tarlo ad esempio a 45 secondi, dovete modificare 
la riga 635 inserendo questo numero e scrivere nel- 
la riga 636 minuti: 



Idi sfsex,45 

Idi stmix 9 

res 6 f port_b 

set 7,port_b 



; 635 tempo in secondi 

; 636 tempo in minuti 

; resetta l'uscita 6 di pori B a 

; setta l'uscita 7 di port Bai 



Se nel 1° ciclo voleste portare il piedino 6 a livel- 
lo logico per la durata di 2 minuti e 30 secondi 

modificate il programma come qui sotto riportato: 

Idi stsex,30 ; 290 tempo in secondi 

Idi stmix,2 ; 291 tempo in minuti 

res 6,port_b ; resetta l'uscita 6 di port B a 

Per portare a livello logico 1 il piedino 6 della por- 
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Fig,12 Per vedere il contenuto di una E E 
PROM pigiate sulla casella LOÀD. 
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Specr 
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EPWH 



tEfttOfl 



Bove cutMr 

Valicate 



Fig.13 Quando appare questa finestra pi- 
giate Barra e Enter per andare su EEprom 
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you vAiiz to nioiiiy'; i Lese addreasea fV-Kl : 



Fig.14 Portate il cursore sulla finestra in al- 
to con scritto READ poi pigiate Y. 



L'£V 


lop 


Load rfen Fll* Pragr Veni B laide Opt | Sp*J B 




SS3 - TB0H50W HKROELECTKttlCS 




E ut et the START program «iddi eas i [QQQD| 
Eivcei the END program addrcéa ì [OQ^Fj 

Preas <t>ni er> to vali date youc choice* 









Fig.15 Quando apparirà questa finestra pi- 
giate 2 volte di seguito il tasto Enter. 
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ta B nel 2° ciclo, modificate il programma così: 

Idi stsex,45 ; 296 tempo in secondi 

Idi stmix,0 ; 297 tempo in minuti 

set 6,port_b ; setta l'uscita 6 di pori Bai 

I PULSANTI P1 - P2 

I pulsanti P1 - P2 sulla scheda display permettono 
di bloccare, far ripartire e resettare il conteggio. 

Premendo in successione P1 bloccate e fate ri- 
partire il conteggio dal numero sul quale era stato 
fermato. Dopo aver bloccato il conteggio con P1 t 
premendo il tasto P2 il programma verrà resetta- 
to. In questo caso quando premerete P1 il con- 
teggio ripartirà sempre dal 1° ciclo. 



TEST con EEPROM tipo ST62E65 



Inserite un micro ST62E65 nello zoccolo del pro- 
grammatore LX.1325 e, dopo aver richiamato il pro- 
gramma, premete il tasto F3 in modo da far appa- 
rire i nomi dei files. 
Portate il cursore sulla riga; 

EEPR65T\ASM premete Enter 

In questo modo appaiono le istruzioni del pro- 
gramma con i relativi commenti (vedi fig,11). 
A questo punto tenendo pigiato il tasto ALT pigia- 
te il tasto T ed apparirà la finestra di fig.8. 
Premete il tasto R e quasi subito apparirà la fine- 
stra di programmazione con tutte queste sigle. 

ST62E60 
ST62E60B 

ST62T60 

ST62T60B 

ST62E65 

ST62E65B 

ST62T65 

ST65T65B 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliata la si- 
gla ST62E65/B6 dovete selezionare ST62E65. 

Se sul corpo del vostro micro è stampigliata la si- 
gla ST62E65/BB6 dovete selezionare ST62E65B. 

Pigiate L = Load e nella finestra che appare (vedi 
fig,12) digitate il nome del programma, cioè EE- 
PR65T tralasciando ,ASM T quindi premete Enter e 
quando appare la finestra con la scritta File check- 
sum premete Enter. 

Apparirà una finestra bianca e a questo punto po- 
tete pigiare il tasto P = Prg poi pigiate il tasto N. 
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feòdr#siBEà ffcx.odaciMal data 

DADO 03 OA OD £4 LE tZ tt EF 01 D3 DO DO DÒ DO DO nn 

0010 OD OO OD OQ OD DO 00 00 DO DO DO DO DO DO DO 00 

0020 00 OD DO 00 OD 00 OD 00 00 DO 00 DO OD OD 00 00 

0030 00 00 00 DO DO DO OD OD 00 00 00 DO DO DO DO DO 

ODIO 00 00 00 DO 00 00 OD OD OD OD 00 00 00 00 00 00 

DOSO DO 00 DO OD 00 00 00 00 OD DO 00 00 00 00 00 00 

0060 00 00 OD OD 00 00 OO OD 00 PO OQ OD 00 00 00 DO 



ASC 



■ „.*. 



P k 4 *■ * 



Fig.16 Andate sulla scritta rAm poi pigiate 
Enter e sullo schermo apparirà il contenu- 
to della EEprom. Notate nella prima riga i 
dati memorizzati nella EEprom. 
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Fìg.17 Se nella EEprom non è memorizzato 
nessun dato, vedrete tutti 00 oppure tutti 
FF. Normalmente FF è presente nei soli mi- 
cro OTP non cancellabili. 
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Fig.18 Per ripulire una EEprom andate sul- 
la riga FILL e quando appare questa fine- 
stra scrivete nella terza riga FF, poi andate 
sull'ultima riga e pigiate il tasto Y. 
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Fig.19 Inserendo nel bus la scheda 
con display LX.1204 ed anche un mi- 
cro ST62/60 programmato con il pro- 
gramma Test EEPROM60, potete ve- 
dere come un dato memorizzato nel- 
la EEprom non si cancelli anche 
quando si toglie la tensione di ali- 
mentazione al Bus. 



F«g.20 Inserendo nel bus la scheda 
con Triac LX.1206 ed anche un mi- 
ero ST62/65 programmato con il pro- 
gramma Test EEPR65T, togliendo la 
tensione di alimentazione e poi rein- 
serendola il programma ripartirà 
sempre dalla lampada che risultava 
accesa in precedenza. 




Fig.21 Inserendo nel bus la scheda 
LX.1329/B (vedi fig.28) potrete vede- 
re come funziona il PWM, 
Modificando le righe del programma 
come spiegato nell'articolo riuscire- 
te a fare un po' di pratica che vi sarà 
molto utile per poter usare corretta- 
mente la EEprom e il PWM. 




Quando il micro risulterà programmato sul monitor 
apparirà la scritta: 

The device is succesfully programmed 

Il micro è stato correttamente programmato 

A questo punto potete estrarre dal programmato- 
re il micro già programmato per inserirlo nella 
scheda Bus LX.1329 alla quale dovete collegare la 
scheda del kit LX.1206, pubblicata sulla rivista 
N.180, provvista di quattro Triac. 



Nel programma EEPR65T è inserito un timer che 
provvede ad accendere e spegnere a ciclo conti- 
nuo le quattro lampade collegate ai Triac. 



Anche questo programma utilizza la memoria 
prom. Infatti se togliete la tensione di alimentazio- 
ne al Bus quando una delle lampade è accesa, a- 
limentandolo nuovamente dopo 10 minuti oppure 
dopo 3 ore o anche dopo 1 mese, si riaccenderà 
la lampada che risultava accesa al momento dello 
spegnimento, perché questo dato è stato memo- 
rizzato nella EEprom. 



Se volete variare i tempi di accensione e spegni- 
mento delle lampade dovete modificare queste ri- 
ghe del programma: 



1° ciclo 
2° ciclo 
3° ciclo 
4° ciclo 



righe 626-627 
righe 635-636 
righe 643-644 
righe 651-652 



5V.~ 




Se volete che il 1° ciclo abbia una durata di 5 se- 
condi, modificate nel modo seguente le righe 626 
- 627 del programma: 



Idi 
Idi 
set 



stsex,5 ; 626 tempo in secondi 
stmix,0 ; 627 tempo in minuti 
6,port_b ; setta l'uscita 6 di pori B a 1 



La riga 628 del programma serve per mantenere 
accesa la lampada per il tempo prefissato, dopo- 
diche il programma passa al 2° ciclo . 

Per modificare i tempi di accensione dovete ap- 
portare modifiche su ognuno dei 4 cicli. Per que- 
ste modifiche vi aiuteranno i commenti da noi ri- 
portati per ogni riga di programma. 




NOTE IMPORTANTI 



La lampada ad ultravioletti riesce a cancellare il 
programma memorizzato nel micro, ma non can- 
cella il contenuto della memoria EEprom. 

■ 

Per controllare il contenuto di questa memoria e 
cancellarla procedete come segue: 

- Inserite il micro nel programmatore. 






- Posizionatevi nella directory C:\ST626> e digi- 
tate quanto sotto riportato: i 

C\ST626>ST626xPG premete Enter 

- Nella finestra che appare (vedi fig.9) scegliete il 
tipo di micro inserito nel programmatore poi pigia- 
te il tasto Enter. 



Fig,22 Dal piedino d'uscita del PWM non 
esce una tensione continua variabile da 
a 5 volt, ma solo delle onde quadre con 
un livello logico 0*1, 
Modificando tramite programma il duty- 
cycle di queste onde quadre, vale a di- 
re il tempo che queste rimangono a li- 
vello logico e a livello logico 1, riusci- 
rete ad ottenere una tensione efficace 
che da un minimo di volt potete ele- 
vare fino a un massimo di 5 volt. 
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- Nella pagina che appare (vedi fig.10) andate sul- 
la scritta Load e pigiate Enter. 

- Digitate il nome dal file utilizzato, ad esempio EE- 
prom60, poi pigiate Enter. 

- Andate sulla scritta Space, posizionata nella ri- 
ga in alto, poi pigiate Enter. 

- Nella finestra di fig.13 andate sulla riga EEPROM 
pigiando il tasto della Barra ed Enter. 

- Per vedere il contenuto della EEPROM andate 
sulla scritta Read poi digitate Y (vedi fig.14) e nel- 
la finestra che appare (vedi fig.15) pigiate Enter 
due volte. 

■ 

- Andate sulla scrìtta rAm poi pigiate Enter. Ve- 
drete così sullo schermo il contenuto della EEprom 
(vedi fig.16). 

- Se la EEprom non è programmata vedrete tutte 
le celle su FF (vedi fig.17). 



■j- "'-' 




Per Cancellare o Modificare la EEPROM 



- Andate sulla scritta Fili poi pigiate Enter. 

- Nella terza riga della finestra che appare (vedi 
fig.18) scrivete FF, poi andate con il cursore sull'ul- 
tima riga in basso, quindi pigiate Y per conferma- 
re la modifica. Automaticamente tutte le celle si ca- 
richeranno con FF. 

- In sostituzione di FF potreste anche scrivere 00, 
ma è consigliabile usare FF perché le celle dei mi- 
cro OTP sono tutte FF. 

Nota: se volete cancellare o modificare una sola 
cella dovete selezionare Edit. 
Spostando il cursore potrete così portarvi sulla cel- 
la che vi interessa modificare. 

- Per uscire pigiate Escape poi X. 

Tenete presente che le modifiche appena appor- 
tate non vanno automaticamente a ripulire le EE- 
prom, in cui rimarranno memorizzati i vecchi dati. 



Per memorizzare i dati cambiati nelle memorie 
proni dovete andare sulla scritta PROG, poi pigia- 
re due volte Enter, 

Queste note, che non troverete in nessun manua- 
le, vi saranno molto utili perché vi permetteranno 
di vedere concretamente e, volendo di modifica- 
re manualmente, il contenuto delle EEprom. 



5V, 





Fig.23 Se Tonda quadra generata dal PWM 
rimane a livello logico 1 per i suoi totali 256 
step, in uscita otterrete 5 volt. 
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Fig,24 Se l'onda quadra rimane a livello lo- 
gico 1 per 200 step su 256 step totali, ot- 
terrete una tensione di soli 3,9 volt. 
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Fig.25 Se Tonda quadra rimane a livello lo- 
gico 1 per 128 step, otterrete in uscita una 
tensione di soli 2,5 volt. 
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Fig.26 Riducendo a soli 20 step il livello lo- 
gico 1 dell'onda quadra, otterrete in uscita 
una tensione di soli 0,39 volt. 
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TEST PWM con ST62/60-65 



Per questo programma-test si può usare sia un 
mìcro ST62E60 sia un micro ST62E65, 

Prima di presentarvi il nostro programma, è ne- 
cessario spiegare come si fa con la tecnica PWM 
a trasformare i livello logici 1 - in un valore di 
tensione continua variabile. 

Come già sapete il livello logico 1 corrisponde ad 
una tensione di 5 volt positivi ed il livello logico 
ad una tensione di zero volt. 

Poiché il minimo numero decimale che possiamo 
usare è ed il massimo numero 255, agendo sul 
registro PWM tramite software si potrà decìdere di 
quanti step da a 255 il segnale dovrà rimanere a 
livello logico 1 e di quanti step dovrà rimanere a 
livello logico 0. 

Se programmate il registro PWM in modo che ri- 
manga a livello logico 1 da fino a 255, in usci- 
ta otterrete la tensione massima di 5 volt (vedi 
fig.23). 

Se programmate il registro PWM in modo che ri- 
manga a livello logico 1 dallo step fino a 200 e 
rimanga da questo numero fino a 255 a livello lo- 
gico 0, in uscita otterrete una tensione di soli di 3,9 
volt (vedi fìg,24). 

Se programmate il registro PWM in modo che ri- 
manga a livello logico 1 dallo step fino a 128 e 
rimanga da questo numero fino a 255 a livello lo- 
gico 0, in uscita otterrete metà tensione, cioè 2,5 
volt (vedi fig,25). 

A questo punto è abbastanza intuitivo che se pro- 
grammate il registro PWM in modo che rimanga a 
livello logico 1 dallo step fino a 20 e rimanga da 
questo numero fino a 255 a livello logico 0, in u 
scita otterrete una tensione di soli 0,39 volt {vedi 
fig,26). 

Anche se il segnale ad onda quadra che fuoriesce 
dalla porta PB7 raggiunge sempre un picco mas- 
simo di 5 volt, dovete considerare il valore dei volt 
efficaci, che risultano proporzionali al tempo che 
Tonda quadra rimane a livello logico 1 e a livel- 
lo logico 0. 

In linea di massima si potrebbe calcolare il valore 
di questa tensione dividendo i 5 volt per i 256 li- 
velli (da a 255 i livelli sono 256), poi moltiplica- 
re il risultato per il numero degli step in cui Tonda 
quadra rimane a livello logico 1. 



Considerando i valori riportati nelle figg.23-26 ot- 
terrete queste esatte tensione: 



(5 
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256) x 256 = 5,0 volt 
256) x 200 = 3,9 volt 
256) x 128 = 2,5 volt 
256) x 20 = 0,39 volt 



condensatore C1 posto dopo la resistenza RI 
permette di ottenere una tensione continua effi- 
cace del treno di onde quadre con il duty-cycle 
variabile che fuoriesce dal PWM, 

Vi starete chiedendo ora a cosa serve una tensio- 
ne variabile da a 5 volt se a lato pratico serve u- 
na tensione variabile da a 24 volt oppure da a 
220 volt. 

Anche se vi servisse una tensione variabile da a 
5 volt per accendere una piccola lampadina non 

potremmo mai utilizzarla perché la tensione forni- 
ta dal PWM non ha potenza. 

Come potete vedere anche dalla nostra scheda 
sperimentale siglata LX.1329/B, che andrà inne- 
stata nel Bus, i 5 volt vengono utilizzati per pilota- 
re la Base di un transistor di potenza sul cui Col- 
lettore abbiamo inserito una lampadina da 12 volt 
3 watt. 

Inserendo questa scheda nel Bus, nel quale andrà 
inserito anche un micro ST62E60 programmato 
con il programma: 

PWM60.ASM 

noterete quanto segue: 

- Alimentando il Bus la lampadina si accenderà per 
un 50% della sua luminosità. 

- Ogni volta che premete il tasto P2 la luminosità 
della lampadina sì attenua, perché la tensione 
scende di volta in volta di 0,5 volt. 

- Ogni volta che premete il tasto P1 la luminosità 
della lampadina aumenta, perché la tensione sale 
di volta in volta di 0,5 volt, 

Per modificare il valore del salto di luminosità ogni 
volta che si premono i due pulsanti, dovete varia- 
re questi righe di programma: 



STARTPW 


.EQU 


5 


riga 41 


CAPTPW 


.EQU 


130 


riga 42 


MINPW 


.EQU 


30 


riga 43 


STEPW 


.EQU 


25 


riga 44 
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ELENCO COMPONENTI LX.1329/B 



Fig.27 Schema elettrico della scheda sigla- 
ta LX.1329/B. Come potete vedere in figura 
la tensione variabile da a 5 volt presa su 
B7 del CONN.1 si applica sulla Base del 
transistor TR1 che provvede ad accendere 
dal suo minimo al suo massimo una lam- 
padina da 12 volt. Collegando un Tester sui 
terminali +/- potrete leggere la tensione for- 
nita dal PWM. 



R1 = 10.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = 22,000 ohm 

R4 = 4.700 ohm 

C1 = 100.000 pF poliestere 

C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 100.000 pF poliestere 

TR1 = NPN darlington BDX.53C 

P1 = pulsante 

P2 = pulsante 

LP1 = lampada 12 volt 3 watt 
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Fig.28 Schema pratico 
di montaggio della 
scheda LX.1329/B da 
usare per i test 
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In questo programma abbiamo divìso la frequenza 
del quarzo da 8 MHz per 3 utilizzando il registro 
ARS2, definito nella locazione 0D7H ottenendo co- 
sì una frequenza base di 2,667 MHz. 

Quando TAuto-Reload Timer arriva al numero 
255, ricarica il timer con il numero che abbiamo 
messo nel registro ARRC, che si trova nella loca- 
zione di memoria 0D9H, 

Se carichiamo il registro ARRC con il numero 0, il 
timer partirà da per arrivare a 255 e raggiunto 
questo valore massimo ripartirà da 0. 

Se carichiamo il registro ARRC con il numero 127, 
il timer partirà da 127 per arrivare a 255 e raggiunto 
questo valore massimo ripartirà da 127. 

Poiché nel nostro programma abbiamo caricato il 
registro ARRC con il numero 5 T il timer ripartirà 
sempre da questo valore e per arrivare a 255 noi 
avremo disponibili 255 - 5 = 250 stop. 

Questo significa che per ogni step potremo incre- 
mentare il valore efficace dei nostri 5 volt di: 

5 : 250 = 0,02 volt 

Conoscendo il vafore degli step (250) e la fre- 
quenza base (2,667 MHz) possiamo ricavare la 
frequenza di lavoro del PWM, che nel nostro caso 
sarà pari a: 

2,667 : 250 = 0,0106 MHz (10,6 KHz circa) 

Se nel registro ARRC avessimo messo il numero 
127, il timer sarebbe ripartito sempre da questo va- 
lore, quindi per arrivare a 255 avremmo avuto di- 
sponibili 255 - 127 = 128 step. 



Vale dire che per ogni step avremmo incrementa- 
to il valore efficace dei nostri 5 volt di: 

5 : 128 m 0,039 voft 

Conoscendo il valore degli step (128) e la fre- 
quenza base (2,667 MHz), possiamo ricavare la 
frequenza di lavoro del PWM che nel nostro caso 
sarà pari a: 

2,667 ; 128 = 0,020 MHz (20 KHz circa) 

Quindi riducendo il numero degli step otterremmo 
un aumento della frequenza di lavoro. 

Di seguito spieghiamo il significato di alcune righe 
di programma. 



STARTPW .EQU 5 (riga 41) = è il valore degli 
step definito in Auto - Reload - Timer, che come 
già abbiamo visto corrispondono ad un valore di 
tensione minima di S 02 volt. 



CAPTPW .EQU 130 (riga 42) = è il valore del 
comparatore interno che utilizziamo per stabilire 
da quale valore di tensione desideriamo partire. 
Poiché lo StartPW ha un valore di 5, noi partiamo 
da un valore di tensione pari a: 

(130 - 5) x 0,02 = 2,5 volt 

MINPW .EQU 5 {riga 43) = definisce il valore mi- 
nimo a cui vogliamo arrivare con la tensione. 
Sottraendo a 5 il valore dello StartPW noi riuscia- 
mo a scendere fino ad un valore di: 

(5 - 5) = volt 

STEPW -EQU 25 {riga 44) = in questa riga ab* 
biamo inserito il numero di salti di tensione che vo- 
gliamo ottenere ogni volta che andiamo a pigiare i 
pulsanti P1 o P2. 

Questo numero va moltiplicato per il valore di ten- 
sione corrispondenti ad uno step, cioè a 0,02 volt. 
Con il nostro programma facciamo dei salti di: 
25 x 0,02 = 0,5 volt 

Se ad esempio volessimo fare dei salti di 1 volt an- 
ziché di 0,5 volt, partendo dal valore minimo di 1 
volt dovremmo modificare le righe 42-43-44 come 
qui sotto riportato: 



CAPTPW 


.EQU 


55 


riga 42 


MINPW 


-EQU 


5 


riga 43 


STEPW 


.EQU 


50 


riga 44 



Se volessimo fare dei salti di soli 0,04 volt parten- 
do sempre da un valore minimo di volt, dovrem- 
mo modificare così le righe: 



CAPTPW 


.EQU 


5 


riga 42 


MINPW 


.EQU 


5 


riga 43 


STEPW 


-EQU 


2 


riga 44 



MEMORIZZARE un vostro PROGRAMMA 

Fino a qui vi abbiamo spiegato come trasferire i no- 
stri programmi di test nella memoria del micro. 
Ovviamente i softwaristi vorranno memorizzare nel 
micro i loro personali programmi e quindi non ci ri- 
mane che darvi qualche pìccola nota di aiuto. 
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Fig.29 Schema elettrico dello stadio di ali- 
mentazione da usare per alimentare il Bus 
LX.1329. Chi ha già realizzato il Bus per il 
precedente programmatore per ST6 potrà 
usare l'alimentatore che già possiede an- 
che per questo Bus. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1203 

C1 = 2.200 mF elettr. 35 volt 

C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 100.000 pF poliestere 

C4 = 100 mF elettr. 35 volt 

C5 = 2.200 mF elettr. 35 volt 

C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 100.000 pF poliestere 

C8 = 100 mF elettr. 35 volt 

DS1 = diodo 1N.4007 

DS2 = diodo 1N.4007 

RS1 = ponte raddriz 100 V 1 A 

RS2 = ponte raddriz 100 V 1 A 

IC1 = UA.7812 

IC2 = uA.7805 

T1 = tra sto rm. 25 watt (T025.01) 

sec. 14 V 1A - 8 V 1 A 
S1 = interruttore 
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Fig. 30 Foto dello stadio di alimentazione 
già presentato sulla rivista N.179 perché u- 
sato per alimentare il Bus LX.1202 per i nor- 
mali micro ST6 senza EEprom e PWM. 
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Innanzitutto precisiamo che TEDIT da noi inserito 
all'interno del floppy DF.1325 assieme ai program- 
mi di test è molto limitato. Non accetta infatti pro- 
grammi maggiori di 30 Kilobyte, Se andrete a sal- 
vare dei programmi che occupano uno spazio mag- 
giore, tutto quello che eccede i 30 Kilobyte verrà 
inesorabilmente cancellato. 

Per modificare o salvare programmi che occupano 
più di 30 Kilobyte dovete obbligatoriamente utiliz- 
zare (EDITOR del DOS presente nel vostro com- 
puter. 

Per entrare nel menu principale dell'editor digitate 
queste istruzioni: 

C:\>CD ST626 premete Enter 
C:\3T626>Edit premete Enter 

Dopo aver corretto o modificato il vostro program- 
ma, prima di trasferirlo nella memoria del micro do- 



vete sempre assemblarlo, quindi uscite dal pro- 
gramma pigiando ALT + F, poi ALT + X e così ap- 
parirà sul monitor: 

C:\ST626> 

Ora dovete digitare: 

C:\ST626>AST6 -S -L Pluto premete Enter 

Nota: dove noi abbiamo scritto Pluto voi dovete 
scrivere il nome del vostro programma. 

Dopo diversi secondi sul monitor apparirà: 



*** 



SUCCESS*** 



a conferma che I assemblaggio è stato completa- 
to senza riscontrare nessun errore. 




USCITA 

UV .** 



EMÙ 



Fig.31 In questo disegno riportiamo lo 
schema pratico di montaggio nel caso qual- 
che lettore non avesse a disposizione la ri- 
vista N.179. 1 due integrati stabilizzatori an- 
dranno fissati sopra un'aletta di raffredda- 
mento come visibile in fig.30. 
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Se al posto di questa scritta dovesse apparirne Li- 
na di errore, ad esempio: 

ERROR C:\ST626\pluto.ASM 151: 

significa che nella riga 151 esiste un errore, quin- 
di rientrate all'interno del vostro programma e cor- 
reggete Tistruzione in tale riga. 

Per fare questa correzione dovete nuovamente ri- 
chiamare l'Editor, andare sulla riga 151 e dopo a- 
ver corretto l'istruzione dovete riassemblare il pro- 
gramma procedendo come vi abbiamo appena 
spiegato. 

Poiché in fase di compilazione abbiamo usato le 
opzioni -L -S, verranno generati questi 4 files: 



Ora salvate il file, quindi spegnete il computer e 
riaccendetelo. A questo punto non dovreste più 

incontrare nessun problema ad utilizzare il pro- 
gramma: 



ST626xPG 



/ 



Con tutte queste spiegazioni ed esempi vogliamo 
sperare di aver dissipato buona parte dei dubbi che 
avevate sulle EEprom e sul PWNT 



Pluto.l 
Pluto.HEX 
Pluto.SYM 
Pluto.LIS 

Il file Pluto.SYM e il file Pluto.DSD serviranno per 
i programmi di simulazione, già conosciuti con i 
nomi di DSE622 e di ST622. 

Il file Pluto.LIS contiene il listato completo del pro- 
gramma che potrà risultarvi utile per una consulta- 
zione o come copia di salvataggio, 

Quando sul monitor vi appare: 

***SUCCESS*** 

proseguite digitando: 

C:\ST626>ST626xPG premete Enter 

In questo modo apparirà la finestra di fig.9 e a que- 
sto punto procedete con le istruzioni riportate a 
pag.110 T che vi spiegano come trasferire il pro- 
gramma dal computer verso il micro. 



NOTA IMPORTANTE 



Usando il sistema operativo Windows 3.1 non in- 
contrerete nessun problema, ma lo stesso non si 
può dire con Windows 95. 
Se usando Windows 95 riscontrate dei problemi 
nel lanciate il programma ST626xPG, VI consi- 
gliamo di inserire nell'ultima riga del file CON- 
FIG.SYS questa opzione utilizzando il programma 
Edit oppure Notepad o Write o se siete esperti, il 
comando Sysedit: 

SWITCHES /C 




COSTO di REALIZZAZIONE 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione 
del Bus LX.1329 (vedi figg. 2-3-4) completo di cir- 
cuito stampato e del 74HC00 L38.000 

Tutti i componenti necessari per la realizzazione 
dell'interi accia LX.1329/B (vedi figg.27-28) com- 
pleta di circuito stampato e di una lampadina da 12 
volt per testare il PWM L17.000 

Costo del solo stampato LX.1329 L21.500 

Costo del solo stampato LX.1329/B .,,. L. 8.300 

Costo di un ST62E60 cancellabile L40.000 

Costo di un ST62T60 non cancellabile L24.000 

Costo di un ST62E65 cancellabile ...L45.000 

Costo di un ST62T65 non cancellabile L29.000 



COSTO dei precedenti KIT per ST6 



Costo dello stadio di alimentazione LX.1203 (vedi 
fig.30) pubblicato sulla rivista N.179, Escluso il mo- 
bile plastico MTK06.22 .....L50.000 

Costo del mobile plastico MTK06.22 per lo stadio 
di alimentazione L 13.500 

Costo del Kit della scheda Display LX.1204 pub- 
blicata sulla rivista N.179 L36.000 

Costo del Kit della scheda Triac LX.1206 pubbli- 
cata sulla rivista N.1 80 ...L36.000 

I prezzi riportati sono compresi di IVA, ma non del- 
le spese postali che verranno addebitate solo a chi 
richiederà il materiale in contrassegno. 
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